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はじめに 


このたびは DocuPrint 1 87 A をお買い上げいただき、まことにありがとうこ'さいます。本書は、 
ネットワーク上で本機を使用して印刷するときに必要な情報について説明しています。製品の性能 
を十分に発揮させ、効果的にこ'利用いただくために、製品をこ'使用になる前に、必ず本書をお読み 
ください。 

本書は、読んだあとも必ず保管してください。 

本書の内容は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を 
理解されていることを前提に説明しています。 


富士ゼロックスプリンテイングシステムズ株式会社 


この取扱説明書のなかで ZL と表記されている事項は、安全にこ'利用いただくための注意事項です。 
必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。 

また、本書の「安全にご利用いただくために」をご一読ください。 


本製品は、レーザーの国際規格旧 C 60825 - l ( Classl ) に適合しています。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジヨン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


受信障害に ついて 

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品 
の電源スイツチを一旦切つてください。電源スイツチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復 
するようでしたら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。 

• 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 

• 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。 

• この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。 

• 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。） 

• ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。 


本機器は社団法人ビジネス機械 • 情報システム産業協会が定めた複写機及び類似の機器の高調波ガイドライン（家 
電 • 汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠）に適合しています。 
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こんなときには、このマニュアルを参照して 
ください 


本機に同梱されているマニュアルと記載内容 


クイックセットアップガイド 

本機の設置手順、用紙のセット方法、プリンタドライバのインス!ル方法などを説明しています。 

プリンタドライバのオンラインヘルプ 

プリンタドライノ\：の項目や各機能の設定方法を説明しています。 

取扱説明書 (PDF) 

本機の基本的な機能の説明、トレイや用紙こ'との印刷方法、オプションの追加や本機のメンテナン 
スについて説明しています。 

また、紙づまりの解決方法などのトラブルシューティングも記載していますので、トラブルの原因 
や対処方法を調べたいときにお読みください。 

(このマニュアルは、 CD - ROM に格納されています。） 

ネットワーク設定説明書 (PDF) 

ネットワーク上で本機を使用して印刷するときに必要な情報について説明しています。 

ネットワーク環境の基本的な説明から、プリントサーバーの設定方法、プロトコルの追加方法など 
について記載しています。 

(このマニュアルは、 CD - ROM に格納されています。） 


補足 

- PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe ® Acrobat ® Reader がインス!ルされている必要がありま 
す。インストールされていない場合は、同梱 CD - ROM を使って、まず Acrobat Reader をインス!ルしてください。 
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本書のレイアウトについて 


大見出しです。 


中見出しです。 


メモです。 


小見出しです。 

操作手順です。 


操作手順を補足する 
手順画面やイラスト 
です。 


注意項目です。 


舞夂 


|ックすると、関連する情報が記載されている 
ページに移動します。 


LPR (Standard TCP / IP ) で f / 側する 

- d 概要 


Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® の場合は、 TCP / IP プ「/トコルを使用して、ネットワーク対 
応プリンタへ直接印刷することができます。 

ネットワークサーバーなどは経由せずに印刷します。 

❸設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンビユータがネットワ-/ク接続されていることを確認します。 

2. プリントサーバーの ip アドレスを決定します。（ネ、 y トワーク管理者にお問い合わせくださ 


い。） 

3. プリントサーバーの IP アドレスなどを設: 

4. コンピュータにプリンタの関連付けをし3 


します。 

す 〇1賊九 


J プリン トサーバーの 設定 

TCP / IP を使用して印刷するには、プリントサーバーに IP アドレスを設定する必要があります。 

使用するコンピュータと同じネットワーク上にプリントサーバーが接続されている場合は、 IP アド s « 
レスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ（ゲー 
トウェイ）のアドレスも設定します。 


メモ 


IP アドレス自動設定機能が無効の場合は、工場出荷時のデフオルトは、次の通りです。 
• IP アドレス： 192.0.0.192 
•ドメイン名 ： WORKGROUP 
• パスワード ： access 


BRAdmin Professional を使用してプリントサーバ - 

BRAdmin Professional を使用して、 IP アドレスの変更ができます。 


•を設定する 


JP 


プリンタをネットワークに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから 
BRAdmin Professional を起動します。 




メインウィンドウの左側のフし一 
ムで、[フィルタ]の [ TCP / IP ] 

を選択します。 




(♦ TCP/IP 

{(V .r^orA 


for lM7m 


[f-] 4)TLr<«c>o 


惑 


プリントサーバーがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により正 
常に設定された場合には、メインウインドウの右側のフレームにプリントサーバーが表 
示されます。 


LPR (Standard TCP/IP) で印刷する 


大見出しを示します。 


ページ番号です。 


インデックスです。 

現在の章を青色で示します。 


このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 
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本書で使われている記号について 


鑲記号について 

本文中では、説明する内容によって、以下の記号を使用しています。 





本機をお使いになるにあたって、注意していただきたいことがらを説明しています。 

r- 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 
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第 1 章 プリンタをネットワークで使う前に 

第2章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 

第3章 Macintosh ® 環境でネットワーク印刷する 

第4章 インターネット印刷する 

第5章 ウェブブラウザで管理する 








基本編 第 ■章 

プリンタをネツトワ-クで使う前に 


ネットワークの基礎 .1-2 

• nw .1-2 

• プロトコルの設定に必要な項目 .1-3 

ネットワークの接続 .1-5 

• 接続方法 .1-5 

• 接続例 .1-6 



第4章 
インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 














ネツトワークの基礎 


鑤概要 

ネットワークにプリンタを接続すると、複数台のコンピュータから1台のプリンタに印刷すること 
が可能になります。 

ネットワークにプリンタを接続して使用するには、プロトコルの選定とプリントサーバーの設定、 
使用する各コンピュータの設定が必要です。 


A ~| • プロトコルの選定とプリントサーバーの設定 

メモ すでにネットワークに接続されている場合は、使用している印刷用プロトコルを確認 

_ I してください。なお、この場合はプリントサーバーの設定は不要です。 


• プリントサーバー 

プリントサーバーとは、プリンタに組み込まれたネットワーク印刷機能を提供する部 
分のことです。 


プロトコルについて 

プロトコルとは、ネットワーク上で通信やデータの送受信などを行うための手順を定めたもので 
す。所定のプロトコルを利用することで、ネットワークに接続されたプリンタを利用することがで 
きます。 


• TCP/IP 

現在最も標準的に使われている通信プロトコルで、インターネットや電子メールなどで利用されて 
います。 

会社などでネットワークが組まれている場合、このプロトコルが多く使われており、大規模なネッ 
トワークに適しています。 

印刷用プロトコルにも TCP / IP をべースにしたものが多く、本機では LPR 、 NetBIOS / IP、IPP (イ 
ンターネット印刷）などが使用できます。 



第4章 
インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 


# AppleTalk 

従来から Macintosh ® に標準で搭載されている通信プロトコルで、これには印刷用プロトコルも含 
まれます。 


1-2 


ネットワークの基礎 









フロトコルの設定に必要な項目籲 


籲プロトコルの設定に必要な項目 

TCP / IP 設定 

下記の内容は、通常ネットワーク管理者が管理します。 

• ip アドレス、サブネットマスク 
•ゲートウエイ（ルータがある場合） 

• ワークグループ名 （ NetBIOS を使用する場合） 

• コンビュータ名 （ NetBIOS を使用する場合） 


• IP アドレス 

0-255 の数字を組み合わせた 4 つのブロックで構成されています。各コンピュータに重複しない 
IP アドレスを個別に割り当てます。 

例）192.168 .1.1 

小規模なネットワークでは、例えば192.168.1.1、192.168.1.2、192.168 .1.3 - ••と、末尾 
の番号を変えて設定します。 

•サブ ネットマスク 

TCP/IP のネットワーク接続では、大規模なネットワークは通常ルータを経由して、いくつかの小 
規模なネットワーク（サブネット）に区切られます。このときに、 IP アドレスのどこまでをネット 
ワークを識別するためのアドレス（ネットワークアドレス）として使用するかを設定します。その 
範囲を決める値をサブネットマスクといいます。このネットワークアドレスの範囲外の部分が、 
ネットワーク内のコンピュータを識別するためのアドレス（ホストアドレス）となります。 

例）ネットワーク1、2という2つの異なるネットワーク上にあるそれぞれのプリンタから印刷す 
る場合、 

•ネットワーク1上のプリントサーパーの IP アドレスが「192.168.1.1」 

•ネットワーク2上のプリントサーバーの IP アドレスが r 192.16 8.2.1 j 
とすると、サブネットマスクを r 255.255.255 ,0 j と設定すると、ネットワークアドレスが 
「192.168.1」「192.168.2」となり、異なるネットワークだと判断し、ルータを経由した通信 
を行います。 

サブネットマスクを「255.255.0.0」と設定すると、ネットワークアドレスが両方とも 
「192.168」となり、同一のサブネットマスク内の通信と判断されますが、実際にはルータを 
経由しているため、通信できないことになります。 



第2章 
Windows 

V 


第3章 
Macintosh 


第4章 
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•ゲー トウェイ（ルータ） 

ネットワークとネットワークとを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、 
ネットワークを経由して送信されるデータを正確に目的の場所に届ける役目を持っています。ネッ 
トワーク内のデータの送り先が外部のネットワーク宛であれば、 ルータは そのデータを外部に送り 
出します。 


•ワーク グループ名 （ NetBIOS を使用する場合） 

これは、 Windows ® ネットワーク環境で提供されるグループ分けに使われる名称です。単純にグ 
ループ内でコンピュータ（プリントサーバー）を検索しやすくするために利用されます。 
Windows ® の NetBIOS ドメイン管理環境を使用している場合は、そのドメイン名を使用します。 
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フロトコルの設定に必要な項目 參 


•コンピュータ名 （ NetBIOS を使用する場合） 

これは、 Windows ® 環境で利用される個々のコンピュータ（プリントサーバー）の名称です。 
インターネットなどの TCP / IP 環境で一般的に使用されるホスト名とは区別して扱われます。ただ 
し、プリントサーバーでは、ノード名の先頭15文字がコンピュータ名として利用され、 

ノード名=ホスト名=コンピュータ名（先頭15文字） 

として扱われます。 


A ノード名 

メモ従来の BRAdmin Professional やプリンタ設定ページなどで表示されるプリントサー 

_バーの名称で、デフオルトでは 「 BRN _ xxxxxxj となっています。 （「 xxxxxx 」 はイーサ 

ネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁です。） 


AppleTalk 設定 

AppleTalk はプラグアンドプレイを基本としていますので、通常設定は不要です。 
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ネットヮ クの接続 


鑤接続方法 

接続方法は、各コンピュータから直接プリンタと通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、プリ 
ンタに接続されているコンピュータを経由して印刷する方法（ネットワーク共有）があります。 


ピアツーピア接続 

各コンピュータにプリンタポートの設定をします。 



メモ本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 
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第3章 
Macintosh 


第4章 

インタ-ネット 


ネットワーク共有 

プリンタに直接接続されているコンピュータのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経 
由して他のコンピュータもプリンタを共有できます。ただし、プリンタに接続されているコン 
ピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータはプリンタを使用できません。 


第5章 
ブラウザ 



△ ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プ 

X リンタに関する説明やヘルプを参照してください。 
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接続例春 


4接続例 


接続例1:ピアツーピア ( TCP / IP ) 

Windows® Windows® Windows® 



• 各コンピュータに TCP / IP と印刷プロトコルの設定を行います。 

• プリンタにも IP アドレスを設定する必要があります。 

• すでに TCP / IP でネットワークを構築している場合は、この設定をお勧めします。 

• ルータがある場合、ルータの先からも利用可能です。（ゲートウェイの設定が必要) 
• Macintosh ® ( TCP / IP 対応 OS ) ※からも使用可能です。 


接続例2:ピアツーピア ( AppleTalk ) 

Macintosh® Macintosh® Macintosh® 


Macintosh® 
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接続例3:ネットワーク共有 



ネットワーク共有 


• プリンタと直接接続するコンピュータ（※彳）には、 TCP / IP と印刷プロトコル設定が必要で 
す0 

• プリンタと直接接続するコンピュータ（※彳）の電源が入っていなければ、プリンタを使用でき 
ません。 

• Windows ® のみ設定可能です。 

I ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プ 
>モリンタに関する説明やヘルプを参照してください。 
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Windows ® HIT TCP / IP ピアツーピア印刷する 


LPR (Standard TCP / IP ) で印刷する 

• 願 . 

• プリントサーノ v —の言§定 . 

• コンピュータの設定 （ Windows ® 2000 / XP ). 
• コンピュータの設定 (Windows NT ®4.0)..... 

LPR ( BLP ) で印刷する . 

• 願 . 

• プリントサーノ V —の言 S 定 . 

• コンピュータの設定 （ Windows ® 95/98/ Me ) 

NetBIOS で印刷する.…. .. 
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LPR (Standard TCP / IP ) で印刷する 


鑤概要 

Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® の場合は、 TCP / IP プロトコルを使用して、ネットワーク対 
応プリンタへ直接印刷することができます。 

ネットワークサーバーなどは経由せずに印刷します。 

•条件 

• コンビュータが TCP/IP フロトコルによるネットワークを使用していること 
• コンピュータに LAN ボードが装備され、 TCP/IP プロトコルがインストールされていること 


⑩ 設定の流れ 

1. TCP/IP フロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. フリントサーバーの IP アドレスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。） 

3. フリントサーバーの ip アドレスなどを設定します 。 aiaak 

4. コンピュータにプリンタの関連付けをします。 


¢1 

メモ 


Windows® 2000/XP の場合 

標準で TCP / IP プロトコルがインス!ルされています。 

Windows NT® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 に TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手 


順で TCP / IP プロトコルをインストールしてください。 


[スタート]メニューから[設定]-[コントロールパネル]の順にクリックし、[ネッ 
トワーク]をダブルクリックします 。 laasck 
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フリン トサーバーの 設定 # 


罾 プリン トサーバーの 設定 

TCP/IP を使用して印刷するには、プリントサーバーに IP アドレスを設定する必要があります。 

使用するコンピュータと同じネットワーク上にプリントサーバーが接続されている場合は、 IP アド 
レスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ（ゲー 
トウェイ）のアドレスも設定します。 

プリントサーバーは各種の IP アドレス自動設定機能に対応しており、 DHCP/B 〇〇 T/RARP などの 
IP アドレス配布サーバーを利用した環境では、起動時にそれらのサーバーから自動的にアドレスが 
割り当てられます。 

これらの IP アドレス配布サーバーのない環境では、 APIPA ( AutolP ) 機能によってプリントサー 
バー自身でアドレスを割り当てます。 

ただし、 APIPA では、使用しているネットワークの IP アドレス設定規則に適さない場合がありま 
す。そのような場合や、 APIPA 機能を無効にしている場合は、以下の説明にしたがって、 IP アド Sl¥ 
レスを設定してください 0 APIPA ( AutolP ) や IP アドレス設定に関する詳細は、 HSak を参照し 基礎 

てください。 

A | • IP アドレス自動設定機能が無効の場合は、工場出荷時のデフォルトは、次の通りです。 

メモ • IP アドレス：192.0 .0.192 

• ドメイン名： WORKGROUP 
• パスワード： access 


• プリンタ設定ページを印刷して、現在の設定値を調べることができます。詳しくは、 

プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお使いになる前に」一「コント 
口ールパネルの見かた」 一 1 ■ポタン」 一 「プリンタ設定ページの印刷」を参照してく 
ださい。 
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BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定する 

BRAdmin Professional を使用して、 IP アドレスの変更ができます。 



第3章 
Macintosh 


プリンタをネットワークに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから 
BRAdmin Professional を起動します。 


メインウインドウの左側のフレー 
ムで、[フイルタ]の [ TCP/IP] 

を選択します。 




プリントサーバーがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により正 
常に設定された場合には、メインウインドウの右側のフレームにプリントサーバーが表 
示されます。 
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プリン トサーバー の設定 • 


[デバイス]メニューの[稼働中のデバイスの検索]をクリックします。 

プリントサーパーの設定が工場出荷時のままの場合は、未設定デパイスとして、ノード名とイーサ 
ネットアドレス （ MAC アドレス）が表示されます。 


4 ip アドレスを設定したい未設定デ 

パイスをダブルクリックします。 



プリンタ設定ページを印刷して、ノード名やイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を 
メモ調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお 
使いになる前に j 一「コントロールパネルの見かた」一「ポタン」 一 「プリンタ設定 
ページの印刷 j を参照してください。 
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フリントサーバーの IP アドレス、サブネットマス 
ク、ゲートウェイ（必要な場合）を入力します。 
例 ） IP アドレス：192.168 .1.45 


サブネットマスク： 255.255 .255.0 


ゲートウエイ： 192.168 .0.1 


TGP / IPJK レス設定 


フ”ントサ-ハ HDTCP /1 P 設定を入力して下さ ^ 5 iT ~ 

キャンセル 

ip アドレス⑻ 

サフ''ネットマスク⑤ 

ゲ'-トゥェィ迫） 


1192 . 168 . 0.53 


1255 . 255 . 255.0 

1192 . 168 . 0.1 

-J 
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し 8 ノ 


[ OK ] をクリックします。 


[閉じる]をクリックします。 


IP アドレスを正しく設定すると、デバイスリストにプリントサーバー名およびフリン 
夕名が表示されます。 
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BRAdmin Professional を使用して、フリントサーバーをリスタートします。 

リスタートの方法が分からない場合はプリンタの電源を切り、その後電源を入れ直してください。 


IP アドレスを変更する他の方法 

メモ • HTTP (ウェブブラウザ）を使用する場合は、「ウェブブラウザで管理する」を 

_ I 参照してください。 

• その他の IP アドレスの設定方法は、「プリントサーバー設定を参照してくだ 
さい。 
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コンピュータの設定 （ Windows® 2000 /XP)# 


❺コンピュータの設定 （Windows® 2000/XP) 

TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバ未インストール） 

TCP / IP ポートを追加し、プリンタドライバをインス! -— ルしてプリンタの関連付けをします。 
すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの関 
連付け（プリンタドライバインス! -— ル済) j を参照してください。 

Windows ® 2000 / XP では、ネットワークに必要なソフトウェアは、すべて標準でインストールさ 
れています。 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストー 
ル]をクリックします。 

參 Windows ® 2000 の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリック 
し、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 
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[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 W 


[次へ]をクリックします。 


[このコンピユータに接続されている 
口ーカルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインストールする]チエッ 
クボックスを外します。 

• Windows ® 2000 の場合は、[口ーカルプリ 
ンタ]をクリックし、[プラグアンドプレ 


イプリンタを自動的に検出してインストー 


ルする]チェックボックスを外します。 



プリンタの追加ウイザー 



□一カルブリンタまた tt ネ9トワークブリンタ 

設定するブリン⑽種類を指定してくださ U 



使用すブリン$の種類を指定してくださ U 


© この:!>ビュ-切:18较されてカルカン $< L > 

、匚ブラ9アンドブ拡ブリクタを自劫的に後出してイン补 -Him ^ 

し)イ〇クトソーソノリンツ、3：/こ WIWJW」 ノ C ユメ IciSfl 元 CUU1® ノリノ: A 以 
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V 


S み7溫$®歡力漏定碰' 


[ く 戻5(段 汇； 欠へ ( N >> I I キゃン伽 I 


夕 [次へ]をクリックします。 
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コンピュータの設定 （ Windows® 2000 /XP)# 




[新しいポートの作成]をクリックし、 
[Standard TCP/IP Port ] を選択します。 


ブリンタボート® S 択 

コンビュ-娜ポ—卜を介して:?リンタと iif 言します。 


ブリン⑽ポ~卜を逞択してく饺 u ポ-卜が一覧にな'〇埸合 ( J 、 新しいポ-卜を作成で•きます。 
〇次のボートを使用 ( u ): 


ほと W の;]^ピユータは 
の□ネクタはこのような形状をして 

^71：ボートを f 吏って □ ーカルプ 1 J ンタと通 

'言します。このポ'■卜 




® 新しいボ—卜の作成◎: 


N 

―卜の枝頭. 

し 


-J 


I <戻 5( E ) II ;欠へ⑽〉 ][ キャンセル 




[次へ]をクリックします。 

[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。 
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ク 


[次へ]をクリックします。 


e 準 tcp / ip プリンタ术一卜の追加ウイザード 



標準 TCP / IP ブリン5ポートの追加ウイザードの 
開始 

このウイザードを使うと、ネ9トワークブリン知ポ-卜を追加で•きます。 

続行前に以下の点を確認してください： 

1. デパイスのスイツチがオン(こなってい!)。 

2. ネットワ-クが格続およ U 播成されてい So 


続行する(こは、はへ]をクリ妁してください。 


[I ；* A « N ) > j ] キやンセル 
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第4章 
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5 


設定するプリンタの[プリンタ名または 
IP アドレス]を入力します。 

[ポート名]はウィザードによって自動的に入 
力されます。 

例）192.168 .1.45 


e 準 tcp / ip ブリンタ术'■卜の追加〇イザー 


ボートの追加 

ど ( D デノ W スに対するボートを追加しま t か？ 


■ 


希望のデパイス©ブリン$名または IP アドレス、およ U ボート名を入力してください。 


ブリン姑または IP アドレス⑻: 
ポート名砂 



192.168 .1.45 


IP.1 92.168 .1.45 


t -j 
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[ く戻 5( g ) )| ;欠へ ( N )> I I キャンセル I 


g [次へ]をクリックします。 

Windows® 2000 /XP から指定したプリンタへ接続されます。 

指定したアドレスまたはプリンタ名を誤って入力すると、 エラー メッセージが表示されます。 
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コンピュータの設定 （ Windows® 2000 /XP ) 參 


in [カスタム]を選択し、[設定]をクリツ 
クします。 



1 TCP/IP ポートを以下のように設定し、 
[OK] をクリックします。 

① フロトコル ： LPR 

② LPR 設定 

キュー名： BINARY — P 1 

LPR パイトカウントを有効にする：チェッ 

クマークなし 

③ SNMP ステータスを有効にする：チェック 
マー クあり 

コミュニティ名 ： public 
SNMP デバイスインデックス：1 
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インタ-ネット 


[完了]をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィサー 
ド] を終了し、[プリンタの追加ウイザード] 
に戻ります。 
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使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上 
の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 


プリンタの追加ウイザード 


プリンタ V フトウ1ア®インストール 

製适元とモデルで•どのカン$ y フトウIアを使うか決定します。 

v カンタの製适元とモデルを逛択してください。ブリンタにインストールディスりが付届している埸合は、[ディスク 

,-4 使厢をクリックしてください。ブリン知レ覧にない場合は、ブリン$のマニュアルを参照して互換性のあるブリン 
^ タゾ7トウ; E アを逞折してくだ? U 




A こ®ドライパはデジタル署名されていません。 rwindows Update(VV>l f ディスク使用肚 ...| 

ドうイパ (T)S 名が垂垔な珣由 


[ く戻 5(E) )| ;欠へ (N>> I Iキゃン t ルI 
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コンピュータの設定 （ Windows® 2000 /XP ) 參 


[次へ]をクリックします。 

ノ I ~ すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
メ辛うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメ ッ セージは表示されません。 


15 必要に応じて、[プリンタ名]を変更し 
ます。 

例 ） FX DocuPrint 187 A 


ブリンタの追加ウイザー 


ブリンタ名 

このブリンタに名前を割り当ててく技い。 

このブリン⑽名前を入力してくだ？0。一部のブ□クラムで•は、32文宇以上になるブリン$名とサーパ-名 
の組み合ゎせがサ^^卜されてぃ&咖、名前はなるべく fc くして職、。 

ブリンタ名 <£): | 

iFX DocuPrint 187 A 

ノ 

このブリンタを通常使うブリン处して使いま t か？ 

®tt ぃ⑦ 

〇 いいえ ◎ 



[ <戻5(斑]匚；欠へ ( N 〉> I I キャンセル I 


16 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う 
プリンタとして使うかどうかを選択して、[次へ]をクリックします。 


このプリンタを共有するかどうかを選択 
し、共有する場合は[共有名]を入力し 
て、[次へ]をクリックします。 



第 1 章 
基礎 



第3章 
Macintosh 



第4章 

インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 



共有した場合は、必要に応じて[場所]と[コメント]を入力して、[次へ]をクリック 
メモします。 
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コンピュータの設定 （ Windows ® 2000 / XP ) 參 


18 テスト印刷をするかどうかを選択し、 
[次へ]をクリックします。 

參 [はい]を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

參 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるかテスト印刷を行ってくださ 
い0 



H [完了]をクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]での設定が終了 
します。 


これで、口ーカルプリンタと同じように使用 
することができます。 




第 4 章 

インタ-ネット 

TCP/IP ボートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバインス!ル済） 

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、次の手順で TCP / IP ポートの 立 

追加とプリンタの関連付けをします。 ラ 5 ラ3ザ 

①[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリック （ Windows ® 2000の場合 


は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリック）し、設定す 
るプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [Standard TCP/IP Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。 

⑤ 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバ未インス!ル ) j 
の手順7〜 101^^ を実行します。 
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コンピュータの設定 （Windows NT®4.0)# 


❺コンピュータの設定 （Windows NT®4.0) 

TCP / IP プロトコルの追加 

TCP / IP プロトコルがインス!ルされていない場合は、下記の手順でインス!ルしてください。 
すでに TCP / IP プロトコルがインストールされている場合は、 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの 
関連付け（プリンタドライバ未インス! ' — ル)」 BHMk へ進みます。 


[スタート]メ ニユー から[設定] 一[コン ト ロー ルパネル]をクリックし、[ネット 
ワーク]をダブルクリックします。 

[ネットワーク]が表示されます。 


2 

夕 


[プロトコル]タブをクリックし、[追加]をクリックします。 


[ TCP / IP プロトコル]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


Windows NT ® セットアップ用の CD - ROM を挿入し、[続行]をクリックします。 

參 お使いのコンピュータが Windows NT ® プリインストールモデルの場合は、 [ ディスクを使用] 
をクリックし、コンピュータに付属のリカパリィ CD-ROM の ¥ i 386 を指定してください。 
必要なデータがコピーされ、[プロトコル]タブに [ TCP/IP プロトコル]が追加されます。 


[サービス]タブをクリックし、[追加]をクリックします。 


[Microsoft TCP / IP 印刷]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


Windows NT ® セットアップ用の CD - ROM を挿入し、[続行]をクリックします。 

參 お使いのコンピュータが Windows NT ® プリインストールモデルの場合は、 [ ディスクを使用] 
をクリックし、コンピュータに付属のリカパリィ CD-ROM の ¥ i 386 を指定してください。 
必要なデータがコピーされ、[サービス]タブに [Microsoft TCP/IP 印刷]が追加されます。 



8 [プロトコル]タブをクリックします。 


9 [ TCP / IP プロトコル]を選択し、[プロパティ]をクリックします。 


10 ホスト IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定し、 [ OK ] をク 
リックします。 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 


[ OK ] をクリックします。 

再起動を促すメ ツセー ジが表示されます。 


[はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動されます。 

これで、 TCP / IP プロトコルは追加されました。 
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コンピュータの設定 （Windows NT ®4.0)# 


TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバ未インストール） 

TCP / IP ポートを追加し、プリンタドライバをインストールしてプリンタの関連付けをします。 
すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの関 
連付け（プリンタドライバインス!ル済) jEStk を参照してください。 


[スタート]メニユーから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[フリンタの追 
カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[このコンピュータ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


[ネットワークプリンタサーバー]を選択しないように注意してください。 




[ポートの追加]をクリックします。 



第 1 章 
基礎 



第3章 
Macintosh 


第4章 

インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


[利用可能なプリンタポート]のリストから [LPR 
Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックしま 
す0 


フツンタホ H 



利用可能な：^ン$ホ H ㈤ : 


[Lexmark DLC Network Port 

I Lexmark TCP/IP Network Port 



—新しいモニ離 . 
新しいホ°ート (£).]) キャンセル」 



前述の [Microsoft TCP / IP 印刷プロトコル]をインス!-ールしていない場合は 、 [LPR 
Port ] は表示されません。 
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LPR (Standard TCP/IP ) で印刷する 

























































コンピュータの設定 （Windows NT®4.0)# 


[ Ipd を提供しているサーパーの名前また 
はアドレス：]ボックスに、このフリン 
トサーバーの IP アドレスを入力します。 
例）192.168 .1.45 


LPR 互換フすメ!の追加 


Ipd を提供して L 巧)サっ V -の名前 
または？ T レス (N): 

サー ハ '' 一のフ ノン$名または 
T)'A キュー名 (E): 


I 1192.168.145 - 


|BINARY_P1 


OK J _ キゃンセル」 _ ヘルフ。砂 | 



hosts ファイルを編集した場合やドメインネームサービスを使用している場合は、 IP ア 
ドレスではなく、プリントサーバーに割り当てた名前を入力します。また、このプリン 
トサーバーは、 NetBIOS 名をサポートしているため、プリントサーバーの NetBIOS 名 
を入力することもできます。 NetBIOS 名はプリンタ設定ページに表示されます。 

デフオルトの NetBIOS 名は 「 BRN _ xxxxxxj で、 「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）の末尾の6桁です。 


[サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名：]ボックスに、プリントサーバー 
サービス名を入力します。 

•サービス 名が分からない場合は、 BINARY _ P 1 と入力してください。 

•サー ビス名の詳細は、「サービスの使用」 larosk を参照してください。 


[0 K ] をクリックします。 


8 [閉じる]をクリックします。 

[利用可能なプリンタポート]のリストに、プリントサーパーの ip アドレスが反転表示されます。 


[次へ]をクリックします。 



第 1 章 
基礎 



第3章 
Macintosh 



第4章 

インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 


使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
上の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライパを選択します。 
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コンピュータの設定 （Windows NT®4.0)# 




[次へ]をクリックします。 

,, i ~|すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
メ；うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメツセージは表示されません。 


12 必要に応じて、[プリンタ名]を変更 
します。 

例 ） FX DocuPrint 187 A 



第1章 
基礎 



i 3 複数のプリンタドライノてがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う Macintosh 

プリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 


14 このプリンタを共有するかどうかを選 
択し、共有する場合は[共有名]を入 
力します。印刷に使うコンピュータの 
オペレーティングシステムを選択し、 
[次へ]をクリックします。 


ンタの追加ウィサ''ード 



:とこの:^ン姥共有す6かどうかを逞 


択してく；^さい。共有を逞んだ薄合は: こめ；^分め共有名を指 _ 

宝 I , r < y ^ u . 


r 共有する迄） 
共有名： 


^共有しない ◎ 


y—VJt •ノノ ■>_ 9 ■； 

逞折してください。 


、ノノしユー jo / ノす' レーテインり'' ソ乂7■ム乞 


Windows 95 

Windows NT 4.0 MIPS 
Windows NT 4.0 Alpha 
Windows NT 4.0 PPC 
Windows NT 3.5/3.51 x86 
Windows NT 3.5/3.51 MIPS 



第 4 章 

インタ-ネット 



第 5 章 
ブラウザ 


<戻る迫） _[ 次へ ( N ) > | __キャンセル 


テス ト 印刷をするかどうかを選択し、 
[完了]をクリックします。 

參 [はい]を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

參 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるか確認してください。 

[プリンタの追加ウイザード]での設定が 終 
了します。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使 
用することができます。 
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コンビュータの設定 （Windows NT® 4 .0)* 


TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバインス I ル済） 

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、次の手順で TCP / IP ポートの 
追加とプリンタの関連付けをします。 

① [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ 「 TCP / IP ポートの追加とプリンタの関連付け（プリンタドライバ未インストール ) j 
の手順4〜 8 lSHHk を実行します。 


第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 


第4章 

インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 
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LPR (BLP ) で印刷する 


鑤概要 

Windows ® 95/98/ Me の場合は、 TCP / IP プロトコル上の FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （ LPR ) 
プロトコルを使用して、弊社のネットワーク対応プリンタへピアツーピアで直接印刷することがで 
きます。 


⑩ 条件 

• コンピュータが TCP/IP プロトコルによるネットワークを使用していること 
• LAN ボードが装備され、 TCP/IP プロトコルがインストールされていること 


•設定の流れ 

1. TCP/IP フロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. フリントサーバーの IP アドレスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。） 

3. プリントサーバーの ip アドレスなどを設定します。 laaEk 

4. コンピュータに FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （LPR) ソフトウェアをインストールします。 

ianafck. 

5. コンピュータにプリンタの関連付けをします。 


Windows ® 95/98/ Me に TCP / IP プロトコルがインス I -ールされていない場合は、下記の 
メモ 手順で TCP / IP プロトコルをインス!ルしてください。 

[スタート]メニューから[設定]-[コントロールパネル]の順にクリックし、[ネッ 
トワーク]をダブルクリックします。 


必プリント サーバーの 設定 

TCP / IP を使用して印刷するには、プリントサーバーに TCP / IP の IP アドレスを設定する必要があ 
ります。 

詳細は 、 「BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定するを参照してくだ 
さい。 


第1章 
基礎 



第 3 章 
Macintosh 


第 4 章 

インタ-ネット 


第 5 章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 （ Windows® 95/98/Me) _ 


❺コンピュータの設定 （ Windows ® 95/98/ Me ) 

TCP / IP プロトコルの追加 

TCP/IP プロトコルがインス!ルされていない場合は、下記の手順でインス!ルしてください。 
すでに TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は 、 「FUJI XEROX ピアツーピア印刷 
( LPR ) ソフトウェアのインス! ル」^^ へ進みます。 


[スタート]から[コントロールパネル]をクリックし、[ネットワーク]をダブルク 
リックします。 

[ネットワーク]が表示されます。 


2 ノ [ネットワークの設定]タブで、[追加]をクリックします。 
[フロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。 


[製造元]で [ Microsoft ] を選択し、[ネットワークプロトコル]で [ TCP / IP ] をク 
リックします。 



[0 K ] をクリックします。 

[現在のネットワークコンポーネント]に [TCP/IP] が追加されます。 


f 必要なファイルをコピーするためディスクを挿入する指示が表示された場合は、指示に 

したがってフロッピーディスクまたは CD-ROM を挿入してください。 


[現在のネットワークコンポーネント]の [ TCP / IP ] を選択し、[プロパティ]をク 
リックします。 



IP アドレスなどの必要な項目を設定し、 [ OK ] をクリックします。 
入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 


8 [0 K ] をクリックします。 

再起動を促すメ ツセー ジが表示されます。 


9 [はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動されます。 

これで、 TCP/IP プロトコルは追加されました。 
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コンピュータの設定 （ Windows® 95/98/Me)# 


FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアのインストール 

FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアをインス!ルします。 


CD - ROM のインストールメニュープログラムを実行します。 

參 画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
「start.exe」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 

レーザープリンタユーティリティが起動します。 


及 


[ソフトウェアのインストール]を選択します。 


[ネットワークプリントソフトウェア]をクリックします。 

FUJI XEROX ネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。 


[次へ]をクリックします。 



第1章 
基礎 



第 3 章 
Macintosh 



第 4 章 

インタ-ネット 



製品ライセンス契約画面の内容をよく読 
み、[はい]をクリックします。 


製品ライセンス契約 


■ 


以下のラ代ンス契約をお読み下さい。契約の残りの部分を読むには、 Page 
Down キ'•を押して下さい。 


ソフトウ： l アエンドユーザーライセンス契約 ‘ 

重要！！よくお読み下さい！！ 

しの「エンド ユーザー ライセンス契約」（以下、「本契約」といいます）は、 

お客梯がこのダイアロヴボックス上の「はい」ボタンをクリックするとインス 
トールされるソフトウIア（以下、「本ソフトウヱア」といいます）について 
、お客様各位と萏士ぜロックス株式会社（以下、「笄社」とい L 1ます）が締結 
する契約です。本契約内容にご间意頂ける埸合のみ、このダイアログボックス 
上の「はい」ボタンをクリックして下さい。もしお客梯が本契約内容にご同意 
頂けない埸合、お客様は本ソフトウェアをご利用頂くことができません。（そ 
の塌合は笄社若しくは搞入元にご連格下さい。） 

使用許 I 若粂件： 

前述のラ代:^契約のすべての条項に同意しますか？[いI 〗 え] r めを逞択すると、 
t ゥトアゥアは中止されます。 FUJI XEROX ?ゥトワ-ク印刷 ' Mi ? を〇スト HI* するには 、こ 
の契約Iこ同意 L 1ただく必要があります。 




く 戻るほ) はい a ) ~|) uux ( n ) | 
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コンピュータの設定 （ Windows® 95/98/Me)# 


[FUJI XEROX ピアツーピア印刷 
( LPR )] をクリックします。 



ファイルをインストールするフォルダを 
入力し、[次へ]をクリックします。 

參 デフォルトのフォルダから変更する場合は、 
インストールするフォルダを入力します。 
•フォルダが 存在しない場合は、新しくフォ 
ルダが作成されます。 



使用するポート名を入力し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

デフオルトのポート名は 「 BLP 1」 です。別のポート名を 
使用する場合は、必ず r BLPxj ( x は任意の数字）にし 
てください。 



第 5 章 
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[ IP アドレス]に、印刷したいフリンタの IP アド 
レスを入力します。 

例） 192.168 .1.45 


卜の設定 (FUJI XEROX ヒ 7 トヒ 7 印刷 ) 


印刷先の指定 

厂 /• ド名で印刷先を指定する (E) 
ノ - ド名 #: 


TP7k'L7fPV 
ffl 92.168 .1.45 



[ 印刷先の検出迫 )] 


ホ H のテ''スクリフ％ン必 
[FUJI XEROX LPR Port 

印刷の 5 イムアウト時間①： 

「180秒 

r kPR ハ''仆ウントを有幼にする 


_ 0K 

愉ル (。| 


ヘル r ( H ) 」 



FUJI XEROX ヒ 7 ツーヒ 7 印刷 (LPR) 

Version 1.91 2003-09-01 

Copyright(C) 1 997-2003 Brother Industries, Ud. 
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コンピュータの設定 （ Windows® 95/98/Me ) 春 


A ~ I • hosts ファイルを編集した場合や、ドメインネームサービスを使用している場合は、 
メモ IP アドレスではなく、プリントサーバーに割り当てた名前を入力し ます。 また、この 
プリントサーバーは、 NetBIOS 名をサボートしているため、プリントサーバーの 
NetBIOS 名を入力することもで きます。 NetBIOS 名はプリンタ設定ページに表示さ 
れます。 

デフオルトの NetBIOS 名は 「 BRN _ xxxxxxj で、 「 xxxxxxj はイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）の末尾の6桁です。 

• Windows ® 95/98/ Me の hosts ファイルは、 Windows ディレクトリに保存されていま 
す。 

• Windows ® の hosts ファイルのデフオルト名は 「 hosts . sam 』 です。このファイルを 
使用する場合は、ファイル名から拡張子を削除してください。この拡張子 “. sam ” は 
サンプルであることを示すものです。 


[0 K ] をクリックします。 


[はい、直ちにコンビュータを再起動しま 
す。]を選択し、[完了]をクリックしま 
す。 

コンピュータが再起動されます。 

これで、 FUJI XEROX ピアツーピア印刷 
( LPR ) ソフトウェアのインストールは完了し 
ました。 

「プリンタの関連付け」 lilfflffik へ進みます。 
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コンピュータの設定 （ Windows® 95/98/Me)# 


プリンタの関連付け 

作成した FUJI XEROX ピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートに、プリンタの関連付けをします。 


[スタート]メニユーから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[フリンタの追 
カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリツクします。 


[口ーカルプリンタ]をクリックし、 
[次へ]をクリックします。 



P リンタの追加ウィザ'-ド 



ブリンタはどこに掊梡されていますか？ 

ブリンタがこの]ンピュータに直掊つながっている塌合は[□一カルブリンタ] 
を、別©コンピュータに接続されている埸合は[ネットワークブリンタ]を逞 
折してだ？い.:. 

((7 on ダ〇 ) 


( 戻る ( s ) 




次へ〉 


キャンセル^ 
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Macintosh 
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インタ-ネット 



第 5 章 
ブラウザ 


4 使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
上の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライパを選択します。 


ブリンタの追加ウィザード 


ブリン如)製适元とモデルを逞折してくださ U プリンタにインストルディスクが付いている埸合 

肺 1 職、祀嫩：ュ碰 






<戻る ( g ) _〉欠へ〉 _キゃンセル」 




[次へ]をクリックします。 

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
メモうかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 
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コンピュータの設定 （ Windows® 95/98/Me ) 參 


「FUJI XEROX ピアツーピア印刷 
(LPR) ソフトウェアのインストール」 
の手順9で作成したポートを選択し、 
[次へ]をクリックします。 

例） BLP 1 



<戻る ( S ) 


-(E 


次へ〉 


キ V ンセル 丨 


必要に応じて[プリンタ名]を変更し 
ます。 

例） FX DocuPrint 187 A 


ブリンタの追加ウィザ'-ド 



繼聽?鱗勰'し«使避 


つ_りンケ 

r [FX DocuPrint 187A 


Windows ベースのブロクラムで、このブリンタを通常のブリンタとして使 
いますか? 

C はい⑺ 

いいえ妙 


く戻る ( S ) _[ 次へ〉 J _キャンセル_| 


第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 



複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う 
プリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 

テスト印刷をするかどうかの確認メツセージが表示されます。 


テスト印刷をするかどうかを選択し、 
[完了]をクリックします。 

參 [はい]を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

參 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるか確認してください。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使 
用することができます。 



第4章 

インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 （ Windows® 95/98/Me ) 春 



FUJ 丨 XEROX ピアツーピア印刷 （ LPR ) ポートの追加 

FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （ LPR ) ポートを追加するときは 、 FUJI XEROX ピア 
ツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアの再インス!ルは必要ありません。次の手順で追 


加できます。 


① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 [FUJI XEROX LPR Port ] を選択しま 
す。 

⑤ [〇 K ] をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥ 「FUJI XEROX ピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアのインストール」の手順9〜 
11を実行します。 



第4章 
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NetBIOS で印刷する 


鑤概要 

プリントサーバーは、 TCP/IP ベースの NetBIOS プロトコルを使用した印刷をサボートしていま 
す。 NetBIOS に対応した弊社のネットワーク対応プリンタは、「ネットワークコンピュータ j とし 
て、通常の Windows® コンピュータと同じように表示され、ネットワークプリンタとして使用され 
ます。 


•条件 

• コンビュータが TCP/IP プロトコルによるネットワークを使用していること 
• LAN ボードが装備され、 TCP/IP プロトコルがインストールされていること 


⑩ 設定の流れ 

1. TCP/IP フロトコルによってコンビュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. プリントサーバーの IP アドレス、ドメイン名を決定します。 

(ネットワーク管理者にお問い合わせください。） 

3. プリントサーパーの IP アドレス、ドメイン名などを設定します。 

4. コンピュータに FUJI XEROX ピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアをインストールしま 

す 脚 k 

5. コンビ. t _夕にプリンタの関連付けをします-' lap 及 ek 

Windows ® 2000 /XP の場合 

メ：標準で TCP/IP プロトコルがインス!ルされています。 

Windows NT ® 4.0 の場合 

Windows NT® 4.0 に TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手 
順で TCP/IP プロトコルをインストールしてください。 

[スタート]メニューから[設定]-[コントロールパネル]の順にクリックし、[ネッ 
トワーク]をダブルクリックします 。 israok 

Windows ® 95/98 /Me の場合 

Windows® 95/98/Me に TCP/IP プロトコルがインス!ルされていない場合は、下記の 
手順で TCP/IP プロトコルをインス!ルしてください。 

[スタート]メニューから[設定]-[コントロールパネル]の順にクリックし、[ネッ 
トワーク]をダブルクリックします 。 lapack 
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フリン トサーバーの 設定 籲 


鑤プリント サーバーの 設定 

NetBIOS ピアツーピアで印刷するには、プリントサーバーに TCP / IP の IP アドレスを設定し、ド 
メイン名（ワークグループ名）をご使用のネットワーク環境に合わせた名称に変更します。 

詳細は 、 「BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定するを参照してくだ 
さい。 


ドメイン名について 


ドメイン名（ワークグループ名）をこ'使用のネットワーク環境に合わせた名称に設定すると、プリ 
ントサーバーがそのドメイン（ワークグループ）の中の>■ネットワークコンピュータ」として認識 
され、ネットワークプリンタとしてインストールすることができます。 

この機能を使用するために特別なソフトウェアをインス!ルする必要はありません。 

ただし、 Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP および Windows ® NT 4.0 で複数のコンピュータから同時 
に印刷しようとすると、「プリンタが利用できません』のエラーメッセージが表示されることがあ 
ります 。 r FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ポートモニタ j ソフトウェアを使用すれば、 
使用中、電源が入っていない、用紙切れなどの場合にも、印刷ジョブのスプールを続行することが 
できます。プリンタが利用できるようになるまで、ポートモニタによって、印刷ジョブがコン 
ピュータ上に保留され、エラーメッセージは表示されません。 

Windows ® 95/98/ Me の場合、デフオルトのワークグループ名は、 WORKGROUP になっています 
が、任意の名前に変更することができます。 

Windows NT ® の場合は、ドメインというネットワークのまとまりで集中セキュリティ管理され、 
ワークグループで分散セキュリティ管理されています。 

プリントサーバーでは、ネットワークの構成がワークグループでもドメインでも問題はありませ 
ん。デフオルトのドメイン名（ワークグループ名）は 「 WORKGROUP 』 です。使用するコン 
ピュータが別の名称の場合は、プリントサーバーも同じ名称に設定してください。 

ドメイン名（ワークグループ名）の設定には、次の方法があります。 

• BRAdmin Professional を使用す z 

TCP/IP または IPX/SPX で動作します。 （Netware ファイルサーパーは不要です。） 

• ウェブブラウザを使用する。 

プリントサーバーとコンピュータが TCP/IP で通信できることが必要です。 

• TELNET を使用する。 

フリントサーバーとコンピュータが TCP/IP で通信できることが必要です。 

• DOS 用 BRCONFIG を使用する。 

Netware ファイルサーパーと IPX プロトコルが必要です。 



第 4 章 

インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 


プリントサーバーが 1 ■ネットワークコンピュータ」 （ Windows ® 2000 / XP / Me の場合は 
メモ「マイネットワーク j ) に表示されるまでに数分かかる場合があります。また、プリンタ 
の電源を切った場合も、プリントサーバーが「ネットワークコンピュータ j ( Windows ® 
2000 / XP / Me の場合は「マイネットワーク」）から削除されるまでに、数分かかる場合が 
あります。これは Microsoft のワークグループまたはドメインをべースにしたネットワー 
クの仕様であり、トラブルではありません。 
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コンピュータの設定 • 


❺コンピュータの設定 

TCP / IP プロトコルの追加 

TCP/IP プロトコルがインス!ルされていない場合は、下記の手順でインス!ルしてください。 

• Windows® 2000 /XP の場合（標準でインストールされています） 

• Windows NT® 4.0 の場合 

- Windows® 95/98/Me の 場合!^^ 

すでに TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、次の 「FUJI XEROX ピアツーピア 
印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアのインス!ル j へ進みます。 


FUJI XEROX ピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ソフトウェアのインス 
卜ール 

FUJI XEROX ピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアをインストールします。 

CD - ROM のインストールメニュープログラムを実行します。 

參 画面が表示されないときは「マイコンピュータ j から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
「start.exej をダブルクリックして画面を表示させてください。 

レーザープリンタユーティリティが起動します。 


第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 




[ソフトウェアのインストール]を選択します。 


夕 


[ネットワークプリントソフトウェア]をクリックします。 

FUJI XEROX ネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。 


夕 


[次へ]をクリックします。 






FUJI XEROX ：!：ゥトワ-ク印刷リフトウ i 7 fe ゥトアゥフ- 
フ 4 的''ラ t へよう こそ。 この rtr 狐コンヒ°ュづ 
— IX ネゥ KH ? 印刷ソフトウ1ァを〇スし 


r ログ兄へ 
こ fuji y 
ます。 


この fe ゥトアゥアフ 4 卩り''ラムを実行す 6 前に、すべての Windows 
:グ站を必ず終了して〒さい。 

[和ンめをクリ•力し t •■ル7ゥアア的''允を終了した後、現 
在使用中の: TQ デラ t をすぺて終了させて下さい。 


彗告：このア Q グ汕は、菩作梅法および国際条約によって 
保諸されています。 

このア的''让、またはその一部を無断で袪製または配布す 
ることは、法ほによ 1 J 禁止されています。 


I [次べ i_ 和:^」 


製品ライセンス契約画面の内容をよく読み、[は 
い]をクリックします。 
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コンピュータの設定 • 


[FUJI XEROX ピアツーピア印刷 
( NetBIOS )] をクリックします。 



ファイルをインストールするフォルダを入力し、 
[次へ]をクリックします。 

參 デフォルトのフォルダから変更する場合は、[参照] 
をクリックしてフォルダを指定します。 

參フォ ルダが存在しない場合は、新しくフオルダが作 
成されます。 



使用するポート名を入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 

デフオルトのポート名は 「 BNT 1」 です。別のポート 
名を使用する場合は、必ず 「 BNTx 」（ x は任意の数字) 
にしてください。 



[印刷先の検出]をクリックします。 

プリントサーバーを検索します。 

表示されたドメイン（ワークグループ）から印刷 
に使用するプリンタとポートを選択してください。 
プリンタが表示されなかった場合は、プリンタの 
ドメイン名（ワークグループ名）が正しく設定さ 
れているか確認してください。 


本 ♦ ートの設定 (FUJI XEROX ツー t*7 印 SI NetBIOS) 



FUJI XEROX ヒアンーヒ 7 印刷 ( NetBIOS ) 


Version 1.16 2003-07-24 



リモ-トフ，ント W - 
印刷先 (£>: 


r V 

\\BRN_35CAF7\BINARY_P1 

p 刷先め検出 

ノ 
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インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 


OK _ -キ(■ソセル (e) I _ MW ( H ) J 


印刷に使用するプリンタがまだネットワークに接続されていない場合には、[印刷先]を 
メモ直接入力します。 

[印刷先]は、 \\ NodeName\ServiceName などのように 、 UNC (Universal Name 
Convention ) に準拠している必要があります 0 

• NodeName はプリントサーバーの NetBIOS 名で、デフオルト名は r BRN_xxxxxxj 
(「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁）です。 

• ServiceName はこのプリントサーバーの NetBIOS のサービス名で、デフオルトでは 
r BINARY _ P 1 j です。 

例 ） WBRN 35 CAF 7 \BINARY P 1 


2-26 


NetBIOS で印刷する 












































































コンピュータの設定 • 


[0 K ] をクリックします。 


[はい、直ちにコンピュータを再起動します。] 
を選択し、[完了]をクリックします。 
コンピュータが再起動されます。 

これで 、 FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) 
ソフトウェアのインストールは完了しました。 


• Windows ®95/98/ Me の場合は、「プリンタの関連付け （ Windows ®95/98/ Me ) へ進みま 
す0 

• Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 の場合は、「プリンタの関連付け （ Windows ® 2000/ 
XP、Windows NT ® 4.0) j ia > aak へ谁みます。 



第 1 章 
基礎 



第3章 
Macintosh 



第4章 

インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 • 


プリンタの関連付け (Windows® 95/98/Me) 

作成した FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ポートに、プリンタの関連付けをします。 


[スタート]メニユーから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[フリンタの追 
カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 


[口ーカルプリンタ]をクリックし、 
[次へ]をクリックします。 




ブリンタはどこに接梡されていますか？ 

ブリン鄉この]ンピュータ【こ直接つながっている塌合は[□'■カルブリンタ] 

を、別の]ンピュー虻招梡されている場合は[ネットワークブリンタ]を逞 
折し C くだぎい。 

第 3 章 

Macintosh 

卜 ) 

第 4 章 

インタ-ネット 


第 5 章 
ブラウザ 


く戻る迫) 


d 


次へ〉 


^ I キャンセル j 


4 使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
上の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライパを選択します。 


ブリンタの追加ウイザード 


3 

^ 参照して互換性のあるブリンタを逞折してくださ u 



n ■'テマスク便用职: 


<戻る ( E ) J _〉欠へ〉_| _キゃンセル」 




[次へ]をクリックします。 

すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 
メモうかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 
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コンピュータの設定 • 


「FUJI XEROX ピアツーピア印刷 
( NetBIOS ) ソフトウェアのインス 
卜ール」の手順9で作成したポートを 
選択し、[次へ]をクリックします。 
例） BNT 1 



<戻る (S) 


g 


次へ〉 


キゃンセル 


必要に応じて[プリンタ名]を変更し 
ます。 

例） FX DocuPrint 187 A 



複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う 
プリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 

テスト印刷をするかどうかの確認メツセージが表示されます。 


テスト印刷をするかどうかを選択し、 
[完了]をクリックします。 

參 [はい]を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

參 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるか確認してください。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使 
用することができます。 



第1章 
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第4章 

インタ-ネット 


第5章 
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コンピュータの設定 • 



FUJ 丨 XEROX ピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ポートの追加 

FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ポートを追加するときは 、 FUJI XEROX 
ピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の 
手順で追加できます。 


① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 [FUJI XEROX NetBIOS Port ] を選択し 
ます。 

⑤ [〇 K ] をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥ 「FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアのインス!ル」の手順 

9〜12 を実行します。 


第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 


第4章 

インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 • 


プリンタの関連付け (Windows® 2000 /XP、Windows NT® 4.0) 

作成した FUJI XEROX ピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ポートに、プリンタの関連付けをします。 

[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストー 
ル]をクリックします。 

參 Windows ® 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリン 
夕]の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。 

參 Windows NT ® 4.0 の場合は、手順3へ進みます。 


2ノ [次へ]をクリックします。 


[このコンピユータに接続されている 
口ーカルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインストールする]チエッ 
クボックスを外します。 

參 Windows ® 2000の場合は、[口ーカルプリ 
ンタ]をクリックし、[プラグアンドフレ 


イプリンタを自動的に検出してインストー 


ルする]チェックボックスを外します。 
• Windows NT ®4.0 の場合は、[このコン 


ピュータ]を選択します。 



ローカルブリンタまた tt ネ9トワークブリンタ 

設定するカンタの種類を指定してくださ a 


使用才るブリ棰 s 时指定してくだ？い: 


® J ： のコンピュータに接銳れて押 □ -カルプリンタ 

□ブ分アンドブレイ対応ブリン诉自助的に検出してインストルする⑻ 





[ く戻る ( E ) )|シ欠へ ( N )> I I キゃンセル I 


4 [次へ]をクリックします。 


[次のポートを使用]をクリックし、 
「FUJI XEROX ピアツーピア印刷 
( NetBIOS ) ソフトウェアのインストー 
ル」の手順9で作成したポートを選択し 
ます。 

例） BNT 1 



2-31 


NetBIOS で印刷する 

















































コンピュータの設定 • 


[次へ]をクリックします。 


使用するプリンタドライパを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 上 
の保存場所を 参照 します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 


プリンタの追加ウイザー 


ブリンタ y フト Oi アのインストール 

製适元とモデルで•どのカン$リフトウIアを使うか決定します。 




s j 通髓溫綠藏嫩孟スュ»彌織麟 


タリフト Oi アを逞択 U： くだ?0。 



A こ®ドライパはデジタル S 名されて〇ません。 「Windows Update 秘 1「 ディスク使用砂...| 

ドライバの罢名が垂垔む珥由 


[ く戻5但）)| ;欠へ妙〉 I IキゃンセルI 


8 [次へ]をクリックします。 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
メモうかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメツセージは表示されません。 


必要に応じて、[プリンタ名]を変更し 
ます。 

例 ） FX DocuPrint 187 A 


ブリンタの追加ウイザード 


ブリン$名 

このブリン如:名前を割り当ててくだ？0。 



このブリンタの名前を入力してく饺 U — gP のブ□クラムでは、32文宇以上になるブリン$名とサ'■バー名 
の組み合わせがサボートされていないため、名前はなるべくくして伏さ0。 

IFX DocuPrint 187 A 


このブリンタを il 常使うブリン处して使いま t か？ 


@tt ぃ⑦ 

〇いいえ® 


第1章 
基礎 



第3章 
Macintosh 



第4章 

インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 



[ く戻る® )| >欠へ (N)> I Iキャンセ^ I 


1〇 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う 
プリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 


このプリンタを共有するかどうかを選択 
し、共有する場合は[共有名]を入力し 
て、[次へ]をクリックします。 
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コンピュータの設定 • 


テスト印刷をするかどうかを選択し、 
[次へ]をクリックします。 

參 [はい]を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

參 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるかテスト印刷を行ってくださ 
い0 



[完了]をクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]での設定が終了 
します。 


これで、口ーカルプリンタと同じように使用 
することができます。 




FUJI XEROX ピアツーピア印刷 (NetBIOS) ボートの追加 

FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ポートを追加するときは 、 FUJI XEROX 
ピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の 
手順で追加できます。 

①[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリック （ Windows ® 2000の場合 


は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリック）し、設定す 
るプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

@ [FUJI XEROX NetBIOS Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥ 「FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアのインス!ル j の手順 
9〜12 を実行します。 


第4章 

インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


2-33 


NetBIOS で印刷する 





































基本編 



Macintosh ® 環境でネットワ■ク印刷する 


暇 . 

コンピュータの設定 （Mac OS® 8.6~9.2) . 

• プリンタドライバのインス!-ール . 

• プリンタドライバの選択 . 

コンピュータの設定 （Mac OS® X10.1〜10.2) 

• プリンタドライバのインス!-ール . 

• プリンタドライバの選択 . 

プリント サーバー の設定 . 

• 設定の変更 . 
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第1章 
基礎 
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第2章 
Windows 



第4宣 
インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 

















概要 


プリントサーバーは、イーサネット上の AppleTalk ( EtherTalk ) プロトコルをサボートしていま 
す。 AppleTalk ( EtherTalk ) プロトコルを使用している Macintosh ® コンピュータから印刷するこ 
とができます。 

また、 Mac 0 S ® 8.6 以降では、 TCP/IP 印刷機能が標準サボートされています。この場合は 
Macintosh ® から TCP/IP プロトコルを使用して印刷することができます。 


⑩ 設定の流れ 


AppleTalk の場合 

1. AppleTalk ( EtherTalk ) プロトコルによってコンピュータがネットワークに接続されており、 
プリントサーバーも同じネットワークに接続されていることを確認します。 

2. AppleTalk では、特にプリントサーバーの設定をする必要はありません。 

3. Macintosh ® にプリンタドライバをインス!ルします。 

•Mac OS ® 8.6~9.2 latlA 
•Mac OS ® X 10.1-10.2 

4. プリンタドライバを選択します。 

•Mac OS ® 8.6 〜 9.2 ratiA 
•Mac OS®X 10.1-10.2 igtmtk 

TCP / IP の場合 

1. TCP/IP プロトコルによってコンビュータがネットワークに接続されており、プリントサーパー 
も同じネットワークに接続されていることを確認します。 

2. フリントサーバーを設定します。 

TCP / IP を使用する場合は、プリントサーバーに適切な IP アドレスを設定する必要があります。 
設定方法の詳細は、 「BRAdmin Professional を使用してプリントサーパーを設定する 」 Haaik 
および「プリントサーバーの設定を参照してください。 

なお、 MacOS®X では、コンピュータも APIPA ( AutolP ) をサポートしているため、 APIPA 
(Auto IP ) を使用している環境であれば、同様に APIPA ( AutolP ) で自動設定されたプリント 
サーパーとそのまま通信できます。 APIPA ( AutolP ) を無効にしている場合は、 IP アドレスの 
設定が必要です。 

3. Macintosh ® にプリンタドライバをインス!ルします。 

•Mac OS ® 8.6~9.2 lataA 
•Mac OS ® X 10.1-10.2 latiA 

4. プリンタドライバを選択します。 

•Mac OS ® 8.6 〜 9.2 laraA 
•Mac OS®X 10.1-10.2 latHek . 



第 4 章 

インタ-ネット 



第 5 章 
ブラウザ 
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概要 







プリンタドライバのインス!-ール _ 


コンピュータの設定 （Mac OS ® 8.6~9.2) 


钃プリンタドライバのインス!^ール 

適切な PPD ファイルを使用する必要があります。 

製品に同梱されている CD-ROM から PPD ファイルをインストールできます。 




製品に同梱されている CD - ROM を Macintosh ® の CD - ROM ドライブに挿入します。 

CD-ROM の内容が自動的に表示されます。 


[Start Here ] アイコンをダブルクリックします 0 


□国 ^^DP187A^ 目 

SX 13® 目、 OKB 空き 

|1 

一 

▲ 

( 、 Readme! 

♦ ♦ 

Start Here Start Here OSX 

V ノ 

Documentation Acrobat Reader 

丨小 



夕 [初期設定]を選択します。 


4 [コンピュータの接続とプリンタドライパのインストールをする]をクリックします。 


[ネットワーク用ケーブル]を選択します。 

ケーブルの接続方法のアニメーシヨンが再生されます。 


画面の指示にしたがってケーブルを接続します。 

アニメーションの再生が終了すると、[次へ]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 


8 [インストール]をクリックします。 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第4章 

インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 （Mac OS ® 8.6 〜 9.2) 


































「プリンタドライノ V の選択」 igfflA に進んでください。 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第4章 

インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 （Mac OS ® 8.6 〜 9.2) 



































































プリンタドライバの 選択# 


罾プリンタドライバの選択 

プリンタドライバをインス! ' — ルした後は、次の手順でプリンタドライバを選択します。プリンタ 
ドライバを選択しないとアプリケーシヨンソフトウェアから印刷することができません。 

AppleTalk の場合 


Macintosh ® のアップルメニユーから[セレクタ]を選択します。 

[セレクタ]が表示されます。 


[ LaserWriters ] アイコンをクリツ 
クします。 

複数の AppleTalk Zone を運用している 
環境では、プリントサーバーの属する 
AppleTalk Zone を選択してください。 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



[ BRN _ xxxxxx _ P 1 _ AT ] を選択し、 
[作成]をクリックします。 
xxxxxx はイーサネットアドレス （MAC 
アドレス）の末尾6桁の数字です。 


□ セレクタ : B 




第4章 

インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 



プリントサーバーが表示されない場合は、まず接続ケーブルが正しく接続されているか 
を確認してください。また、 [ AppleTalk ] が使用可になっているか、[コント ロール パ 
ネル]の [ AppleTalk ] の経由先が [ Ethernet ] になっているかを確認してください。 
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プリンタドライバの選択參 


TCP/IP の場合 


[Macintosh HD ] アイコン - [Applications (Mac OS 9)]フオルダ-[ユーティリ 
ティ]フォルダー[デスクトップ•プリンタ Utility ] フォルダの順にダブルクリック 
します。 

(Mac OS 8.6-9.04 をご使用の方は 、 [Macintosh HD ] アイコンー [ Apple エクストラ]フォルダー 
[Apple Laser Writer ソフトウェア]フォルダー[デスクトツプ•プリンタ Utility ] フォルダの順に 
ダブルクリックします。） 

[デスクトップ • プリンタ Utility ] が起動します。 


[プリンタ （ LPR )] を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 


讀新規 . 圍」 

プリンタ ： [LaserWriter 8 衾 I 


デスクトップに作成 ... 


フリンタ ^Appie 1 aiKj ^ 



プリンタ （ LPR) 



—T 1 1 ^ 1 \ 



プリンタ （ USB) 

変換 (PostScript) 



LPR II 由で描琏しているプリンタのデスクトップ•プリン 
夕を作成しま 


第1章 
基礎 


第2章 


Windows 






[ PostScript プリンタ記述 ( PPD ) 
ファイル]の[変更…]をクリツ 
クします。 




=名称未設定 


PostScript™ プリンタ記述 (PPD) ファィル - 


墨 


I 変更.. 


LPR プリンタの逞択 - 


B 


変更 ...| 


デスクトップ • プリンタの纽明：指定 >>” 
便用するドライパ ： LaserWriter 8 


作成 …I 


第4章 

インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


ご使用になるプリンタに対して適 
切な PPD ファイルを選択し、[選 
択]をクリックします。 



PostScript 1 - 1 プリンタ記述 (PPD) ファイルの選択： 

[ プリンタ記述ファイル * 1 cd Macintosh HD 

Acrobat Distiller 


取 9 出し | 

〔 

L ww.w. WW..W. w. 、 

[ デスクト、 y プ | 

1 FX DocuPrint 187A 

〇- 1 J 

| 一股設定を使用 | 

[ キャンセル | 



li 遇折 1) 



V_/ 


プリンタモデル： 

FX DocuPrint 187A BR-Script3J 
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プリンタドライバの選択參 


[LPR プリンタの選択]の[変更 
•••] をクリックします。 


ご使用になるプリンタの IP アドレ 
スとサービス名を入力します。 
キューを指定するときには、 


BRN_xxxxxx _ P 1_ AT を使ってくださ 
い。 XXXXXX はイー■サネ ット アドレス 
( MAC アドレス）の末尾6桁です。 


□ M I 


吕 


f PostSchpt TM プリンタ記述 (PPD ) ファイル 



© 

FX DocuPrint 187 A 

[ 変更...| 







B , 



<<杗掊定>> 

1変更...| 


- U 


デスクトップ•プリンクの纽明：“<<杗相宝>>» 
使用す5ドライパ ： LaserWriter 8 


匚作成…| 


■ Internet プリンタ : 

プリントしたい Internet プリンタのドメイン名、または 

r 


プリンタアドレス： 

1192.168 .1.1 25 

キュー： 

|BRN xxxxxx P 1 AT 

V 

ノ 


1 検屋正 

1 1 キャンせル 1 II OK II 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



A ~| • プリンタ設定ページを印刷して、イーサネットアドレスを調べることができます。詳 

メモ しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお使いになる前に」_ 
「コントロールパネルの見かた」 一 「ポタン」 一 「プリンタ設定ページの印刷」を参 
照してください。 

•適切なキュー名を指定していないときは、プリンタで正しく印刷ができません。ここ 
で入力するキュー名と、プリンタのサービス名が一致していることを確認してくださ 
い。 


第 4 章 
インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 


[ OK ] をクリックします。 
8 [作成]をクリックします。 


=名称未設定 


PostScript™ プリンタ記述 (PPD) ファイル - 


墨 


FX DocuPrint 187 A 


LPR プリンタの逞択 - 


B 

192.16 8.1.125 


デスクトップ•プリンタの纽明： “192.168.1.125” 
使用するドライパ ： LaserWriter 8 




変更... 


変更...| 


作成 …I 
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プリンタドライバの選択參 


[デスクトップ•プリンタの保存 
名]にご使用のプリンタ名を入力 
し、[保存]をクリックします。 
例 ： FX Docu Print 187 A 



1 ■デスクトツプ令 1 


<=)Macintosh HD 


0DP187A 

Macintosh HD 

一 

( 取り出し 1 

f デスクト、 !/ プ | 



上 

I 新規 1 | 






デスクトツプ•プリンタの保存名： 

\ 

[ キャン t ル | 


FX DocuPrint 187A 



II 保存 1 




S - ん 


|〇 手順7で作成したプリンタアイコ 
ンをクリツクし、[プリンタ]メ 
ニューから[省略時プリンタに指 
定]を選択します。 

プリンタが[省略時プリンタ]に指定 
します。 



第1章 
基礎 


これでプリンタのセツトアツプは完了です。 


第2章 
Windows 



第4章 

インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 


3-8 


コンピュータの設定 （Mac OS ® 8.6 〜 9.2) 













































プリンタドライバのインス!-ール _ 


コンビュータの設定 （Mac OS ® X 10.1〜 10.2) 


钃プリンタドライバのインス!^ール 

適切な PPD ファイルを使用する必要があります。 

製品に同梱されている CD-ROM から PPD ファイルをインストールできます。 


製品に同梱されている CD - ROM を Macintosh ® の CD - ROM ドライブに挿入します。 

デスクトップに CD - ROM のアイコンが表示されます。 


CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 


[Start Here OSX ] アイコンをダブルク 
リックします。 

レーザープリンタユーティリティが起動しま 
す0 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第4章 

インタ-ネット 



夕 [初期設定]を選択します。 


第5章 
ブラウザ 


[コンピュータの接続とプリンタドライパのインストールをする]をクリツクします。 


[ネットワーク用ケーブル]を選択します。 

ケーブルの接続方法のアニメーシヨンが再生されます。 


画面の指示にしたがってケーブルを接続します。 
アニメーションの再生が終了すると、[次へ]が表示されます。 


j ノ [次へ]をクリックします。 


しジ [インストール]をクリックします。 
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コンピュータの設定 （ Mac 0 S®X 10.1 〜 10.2) 




























[カギ]をクリックします。 


6 


FX DocuPrint 187A をインストール 


認証 


インス!'ール先5 
インストールの和 
インス!'ール中 


このソフトウェアをインス!-ールするには、正 
しい管理者パスワードが必要です。 




ミ更するにはカギをクリックします。 


閉じる 




Mac OS ® X のバージョンによっては、この画面が表示されすに、名前とパスワードの入力 


を求める[認証]画面が表示されます。その場合は手順11に進んでください。 


インストールが可能な管理者の 
[名前]と[パスワード]を入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 
詳しくはシステム管理者にお問い合わ 
せください。 


第1章 
基礎 




‘•インストーラ"に変更を加えるには、あなたのバスヮー 
ドまたはパスフレーズを入力してください。 


第2章 
Windows 


名前： admin 


パスワード： 


!▼) 詳細な悄報 

⑦ 


("キャンセル f OK 




[続ける] 


をクリックします。 


a 


FX DocuPrint 187A をインス I'ール 


第4章 

インタ-ネット 


ようこそ FX DocuPrint 187 A インストールへ 


e 紹介 


ようこそ Mac OSX インス!'ールプログラムへ。このソフトウェア 
のインス! ' _ルに必要な手眼をご案内します。 


第5章 
ブラウザ 


続ける 
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プリンタドライバのインス!'ー ル參 


使用許諾契約の内容をよく読み、 
[続ける]をクリツクします。 


[同意します]をクリックします。 




第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第4章 

インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 


インストール先ボリユー厶を選択 
して、[続ける]をクリックしま 
す0 
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コンピュータの設定 （ MacOS®X 10.1 〜 10.2) 








































































プリンタドライバのインス!-ール _ 



[終了]をクリックします。 

これでプリンタドライバのインス!ルは完了しました。 
「プリンタドライノ V ：の選択」 i » a ▲ に 進んでください。 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第4章 

インタ-ネット 


第5章 
ブラウザ 
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コンピュータの設定 （ MacOS®X 10.1 〜 10.2) 































プリンタドライバの 選択# 


罾プリンタドライバの選択 

プリンタドライバをインス! ' — ルした後は、次の手順でプリンタドライバを選択します。プリンタ 
ドライバを選択しないとアプリケーションソフトウェアから印刷することができません。 

このセクションの画面は 、 Mac OS®X 10.2.6 の画面です 。 Mac OS ® X 10.1 の画面と 
^ は、画面や項目の名称が異なります。 


AppleTalk の場合 


\ プリンタの電源を入れます。 


[Macintosh HD ] アイコンー[アプリケーシヨン]フオルダー[ユーティリティ] 
フォルダー[プリントセンター]アイコンの順にダブルクリックします。 


[追加]をクリックします。 

參 Mac OS®X 10.1 の場合は、[プ 
リンタを追加]をクリックしま 
す。 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



[AppleTalk ] を選択します。 
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プリンタドライバの選択參 


[ BRN _ xxxxxx _ P 1_ AT ] を選択 
し、[追加]をクリックします。 


Macintosh ® のプリンタリストの接続先に表示されるデフオルト名は BRN _ xxxxxx _ P 1 _AT 第 1 章 

メモです。 xxxxxx はプリントサーバーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6 基礎 
桁です。 


e e 


プリンタリスト 


AppleTalk 




□一カル AppleTalk 、 J—、J 


迫 BRN XXXXXX P1 AT 


▲丨 種類 

PostScript primer 


^~1 


文字セツト：欧米 


プリンタの檐種： ^ 自動 a 択 


キャンセル _'(f 追* 〇 _j) 


プリンタが表示されます。 

• Mac OS ® XI 0.2 の場合は、プリ 
ンタを選択し、[デフォルトにす 
る]をクリックすると、通常使用 
するプリンタとして設定されま 
す0 


これで、プリンタから印刷できます。 



第2章 
Windows 



第4章 

インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 


TCP/IP の場合 


及 


フリンタの電源を入れます。 


[Macintosh HD ] アイコンー[アプリケーシ ヨン] フオルダー[ユーテイリテイ] 
フォルダー[プリントセンター]アイコンの順にダブルクリックします。 


[追加]をクリックします。 
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プリンタドライバの選択參 


4 dp フリント]を選択します。 

參 Mac OS®X 10.1 の場合は 、 [IP 
を使用する LPR プリント]選択 
します。 






IP ブリント : ' 



い . j 



プリンタのアドレス： 

インターネットアドレスまたは 

DNS 名 

完全で正しいアドレスです。 
□ サーバ上のデフオルトのキューを使5 
キュー名： 


プリンタの機種：「一般設定 


キャンセル ' f 追加 


ご使用になるプリンタの IP ア 
ドレスとキュー名を入力しま 
す。 

キューを指定するときには、 

BRN — xxxxxx — P 1 _AT を使って くだ 
さい。 XXXXX はイーサネットアドレ 
ス （ MAC アドレス）の末尾6桁で 
す0 


A ~| • プリンタ設定ページを印刷して、イーサネットアドレスを調べることができます。詳 

メモ しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお使いになる前に」一 
「コン ト ロール パネルの見 かた」一「ポタン」—「プリンタ 設定 ページの 印刷」を 参 
照してください。 

•適切なキュー名を指定していないときは、プリンタで正しく印刷ができません。ここ 
で入力するキュー名と、プリンタのサービス名が一致していることを確認してくださ 
い0 


IP プリント 


プリンタのアドレス：192.168 .1.45 

インターネットアドレスまたは 

DNSS 


元王 fit しい，トレス C 9 〇 

|サーバ上のデフ オルトのキ1一を伴う 
キュー名： 


BRN xxxxxx PI AT 


プリンタの機棰：丨一般設定 


: 1 


r キャンセル ) f 追加 ) 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第4章 

インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 
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プリンタドライバの選択參 


[プリンタの機種]から [ FX ] 
を選択します。 


[機種名]を選択し、[追加]を 
クリックします。 

Macintosh ® にインス I —ルされた 
PPD ファイルが表示されます。 
適切な PPD ファイルを選択してく 
ださい。 


プリンタが表示されます。 

♦ MacOS ® X 10.2 の場合は、プリ 
ンタを選択し、[デフォルトにす 
る]をクリックすると、通常使用 
するプリンタとして設定されま 
す。 


これで、プリンタから印刷できます。 


IP ブリント 


プリンタのアドレス： 

192.168 .1.45 

インターネツトアドレスまたは 


DNS 名 



完全で正しいアドレスです。 
□ サーバ上のデフオルトのキューを使5 


キュー名：巳 RN _ xxxxxx _ Pl_AT 

プリンタの機種：✓—般設定 
その他... 

Apple 

_ Brother 


B 


Lexmark 

Tektronix 

Xerox 


IP ブリント 


プリンタのアドレス：192.168 .1.45 

インターネットアドレスまたは 
DNS 名 

完全で正しいアドレスです。 
□ サーバ上のデフオルトのキューを使5 
キュー名：巳 RN _ xxxxxx _ Pl_AT 


プリンタの機種 ： 「FX 



キャ ンセル N f f 追加乃 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 



第4章 

インタ-ネット 



第5章 
ブラウザ 


60© プリンタリスト CD 
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設定の変更# 


プリント サーバー の設定 


プリンタ設定ページを印刷して、プリントサーバーの設定情報を調べることができます。 
メモ詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第 1 章プリンタをお使いになる前に」一 

_ 「コントロールパネルの見かた J 一 「ポタン』 一 「プリンタ設定ページの印刷 J を参照し 

てください。 


^設定の変更 


Macintosh ® でプリンタまたはプリントサーバーのパラメータを変更するには、ウェブブラウザを 
使用するのが最も簡単です。この場合は、事前にプリントサーバーに適切な IP アドレスが設定さ 制章 

れている必要があります。 1*® 


ウェブブラウザの入力欄に http :// ip_address ([ ip _ address ] はご使用になるプリンタ 第 2 章 

の IP アドレス）と入力します。 Wind ° ws 

プリンタに接続します。 


例） http :// 192.168 .1.45 



[ネットワーク設定]をクリックし、[ネットワークカードパスワード]でパスワード 
を入力します。 

デフオルトのパスワードは access です。 7 クタてネット 


[ AppleTalk の設定]を選択して、 [ BRN _ xxxxxx _ P 1] をクリックします。 

デフオルトの AppleTalk サービス名は 「 BRN — xxxxxx — Plj で 「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス ザ 

( MAC アドレス）の末尾の6桁です。 

例） BRN _35 CAF 7 P 1 


夕 


[サービス名]に新しい名称を入力し、[登録]をクリックします。 


メモ 


Windows ® コンピュータから BRAdmin Professional を使用して、プリンタとプリント 
サーバーの設定を変更することもできます。 
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第1章 
基礎 



第2章 
Windows 




第5章 
ブラウザ 


















概要 


Windows ® 95/98/ Me、Windows NT ® 4.0 用の FUJI XEROX インターネット印刷ソフトウェアを 
使用すると、インターネットを通じてプリンタに印刷ジョブを送ることができます。 

例えば、東京のオフイスにあるコンピュータ上の Microsoft Excel アプリケーションソフトのデー 
夕を、大阪のオフィスにあるプリンタで印刷することができます。 

Windows ® 2000 / XP の場合も FUJI XEROX インターネット印刷ソフトウェアを使用することがで 
きますが、標準サボートされている IPP プロトコルを使用することをお勧めします。詳細は 
「 Windows ®2000/ XP でのインターネット 印刷」!* mk を参照してください。 



Windows ® 95/98/ Me の場合は、 IPP プロトコルを使用して、 Windows ® 2000 / XP コン 
ピュータを通じて印刷ジョブをプリンタに送ることができます。ただし、 Windows ® 
2000/ XP コンピュータで NS が実行され、クライアントコンピュータに Microsoft 


Internet Print Services ソフトウェアがインストールされている必要があります。また、 
Microsoft Internet Explorer のバージョン4以降を使用する必要があります。 


⑩ 設定の流れ 


第1章 
基礎 



1. 受信側のメールサーパーにメールアカウントを追加し、 POP 3 プロトコルと SMTP プロトコル 
を設定します。 

2. ネットワークポードの IP アドレスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。） 

3. ネットワークボードの IP アドレス、 POP 3 サーパーと SMTP サーパーの IP アドレスなどを設 
定します。 

4. コンビュータに FUJI XEROX インターネット印刷ソフトウェアをインス I ルします。 

5. コンビュータにネットワークボードの関連付けをします。 1*0^ 

6. Windows ® 2000 /XP のインターネット印刷機能を使用するための設定を します 。!* BEk 



第5章 
ブラウザ 
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概要 







FUJI XEROX インターネツト印刷とは 


FUJI XEROX インターネット印刷ソフトウェアをインストールすると、 Windows ® コンピュータ上 
に、アプリケーションソフトから標準プリンタポートとして取り扱うことのできる仮想ポートが作 
成されます。 

Windows ® の印刷マネージャを使用して、 Windows ® 互換プリンタの場合と同じように、このポー 
卜を使用するプリンタを関連付けることができます。 

Windows ® の任意のアプリケーションソフトから、このプリンタ（仮想ポート）に印刷ジョブを出 
力することができます。 

印刷ジョブが仮想ポートに出力されると、電子メールにデータが添付され、メールサーバーを使用 
して、リモート環境のネットワークボードに送信されます。 

FUJI XEROX インターネット印刷を使用するには、メールサーバーからインターネット上に電子 
メールを送信できる必要があります。 


€) 動作の詳細 


•口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) に接続している場合は、電子メールはメールサーバーに 
送信され、 SMTP プロトコル (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用して、インターネットを 
通じ、ネットワークボードに転送されます。 

• モデムを使用して直接インターネットサービスプロパイダ ( ISP ) に接続している場合は、この 
電子メールのネットワークボードへの転送はインターネットサービスプロバイダ ( ISP ) で処理 
されます。 

• 受信先ではメールサーパーから受け取ったメールを POP 3 (Post Office Protocol 3) を使用し 
てダウンロードし，添付ファイルを印刷します。 


第 ] 章 
基礎 



第 5 章 
ブラウザ 
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メ ー■ルサ バーの設定 



FUJI XEROX インターネット印刷ジョブの受信設定を行う前に、受信側のメールサー 
バーで、 POP 3 プロトコルと SMTP プロトコルの設定を行います。 


受信側の メールサーバー に、 メール アカウントを追加します。 


2 メールアカウントとパスワードを設定します。 


P 0 P 3/ SMTP が使用できること、有効な IP アドレスが割り当てられていることを確認 
します。 

通常、メールサーバーへのアクセスには制限があるため、メールサーバー管理者にアカウント設定 
の依頼をしてください。 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 



第5章 
ブラウザ 
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メールサーバーの設定 












ネツトワークポードの設定 


FUJI XEROX インターネット印刷を使用するには、ネットワークボードに TCP / IP の IP アドレス 
を設定する必要があります。 

さらに、ネットワークボードが使用する POP 3 サーバーと SMTP サーバーの IP アドレスなどは、 
次の方法で設定することができます。 

• BRAdmin Professional を使用してネットワークボードを設定する 
• ウェブブラウザを使用してネットワークボードを設定する 

• TELNET コマンドを使用してネットワークボードを設定す る!* 

罾 BRAdmin Professional を使用してネツトワークボー 
ドを設定する 



BRAdmin Professional は、 TCP / IP プロトコルまたは IPX プロトコルを使用してネツ 
トワークボードの各種設定をすることができます。 


Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 コンピュータから送信された印刷ジョブを、 
ネットワークボードで受信するように、次の手順で設定します。 


第1章 
基礎 


BRAdmin Professional を起動します 0 


設定するネットワークボードをリ 
ストから選択し、ダブルクリック 
します。 

[パスワード]が表示されます。 


第2章 
Windows 





プリンタ設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を 
メモ調べることができます。ノード名やイーサネットアドレスは2ページめに印刷されます。 
プリンタ設定ページの印刷手順は、取扱説明書の「第1章プリンタをお使いになる前 
に」一「コントロールパネルの見かた」一「ポタン」_「プリンタ設定ぺージの印刷」 

を参照してください。 


パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 
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ネットワークポードの設定 





































BRAdmin Professional を使用してネツトワークポードを設定す る籲 


[ POP 3/ SMTP ] タブをクリックし 
ます。 



タイムアウトオプションを設定することもできます。 FUJI XEROX インターネット印刷 
メモの特長として、印刷ジョブを複数のメールメッセージに分割することができます。この 
オプションでは、分割印刷ジョブの受信を中止するまでの時間（タイムアウト）を設定 


します。 


POP 3 サーバーの IP アドレス（またはサー 
パー名）を入力します。 

アドレスが分からない場合は、メールサーバー管理 
者にお問い合わせください。 

例）192.168 .1.1 ( pop . xyz . com ) 


送信メールサール'一 ( SMTP ) ⑤ 

| T 92.168 .1.1 

受信メ-ルサイべ POP 3) ⑻ 1 


1192.168 .1.1 J 


6 [ POP 3 アカウント]の[名前]に受信側アカ 
ウント名（ユーザー名）を入力します。 

例 ） emailprinter 

アカウント名（ユーザー名）は、メールアドレスの 
@より前の部分であるのが通常です。例えば、メー 
ルアドレスが emailprinter @ xyz . com の場合は、アカウント名（ユーザー名）は emailprinter です 0 
詳しくはメールサーバー管理者にお問い合わせください。 


POP 3 アカウント 
名前 ( N > 


I [emailprinter 


パフワードは該足るれていません 
ハ。スワ'■ドの変更 ◎ 


第1章 
基礎 



第2章 
Windows 



第3章 
Macintosh 




第5章 
ブラウザ 


アカウント用のパスワードがあれば入力します。 


3 必要に応じて、ネットワークボードからメー 
ルサーバー への 印刷ジヨブの到着を確認する 
間隔を設定します。 

デフオルトは30秒間隔です。 


POP3 ホ VT 方間 P 基0 ( 

秒') 

POP3 タイムアウト CD 

| 1 2 〇士 分 


印刷結果通知機能を使用する場合は、 SMTP 送信メ-ルサリ、''''- SMTP ) |1 92.168.1.1 

サーバーの IP アドレスを入力します。 受信トルサ K P 0 P _、,,92.1681 1 

アド レスが不明の場合は、 メールサーバー 管理者に 
お問い合わせください。 
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ネットワークポードの設定 




















































ウェブブラウザを使用してネットワークポードを設定す る# 


10" [ OK ] をクリックします。 
設定した内容を保存します。 


[閉じる]をクリックします。 

BRAdmin Professional を終了 します。 

これで、ネットワークボードで印刷ジョブを受信、印刷することができます。 


鍚ウェブブラウザを使用してネツトワークボードを設定する 


ウェブブラウザの入力欄に http :// 
ip_address ([ ip _ address ] はご使 
用になるネットワークボードの IP 
アドレス）と入力します。 

ネットワ_クボードの設定画面が表;^ 



されます。 

例）ネットワークポードの IP アドレスが192.168 .1.45 の場合 
ブラウザに http :// 192.168.1.45と入力します。 


[ネットワーク設定]をクリックし 
ます。 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 




第5章 
ブラウザ 
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ネットワークボードの設定 









































ウェブブラウザを使用してネットワークポードを設定する _ 


パスワードを入力し、 [0K] をク 
リックします。 

デフオルトのパスワードは access で 
す。 


FujiXerox DocuPrint 187 A (SLEEP > - Microsoft Internet Explorer ^ l|fal[X| 


77 イル©編案®表示站お気(がツール® Ai レブ妙 78 

〇 戻5， © • a 囡 技索 ☆お気に入り 砹 メディア e 白， ザ 隱 ，口 
T ド I ■ ■ |： £! ：| [43 http：// 192168.1 .45/printer/pwqury.html?Url=X2FbioJGFmainX2Ehtml»3Fautorefl«3D0S«26weblan v 0 移動」.，ハ 

I TH— — ホ-45 一■ジ ブリンタ情報 

I FUJI XEROX ネットワーク設定ブリンタ設定 

管理者設定 リセット &テス ト印刷 

I DocuPrint 187A メンテナンス情報 


ネットワークボードパスワード 




[P0P3/SMTP 設定]を選択し、必 
要な情報を入力します。 

ネットワークボ_ドの設定については 
前の項目の 「BRAdmin Professional を 
使用してネットワークボードを設定す 
る」の手順5〜 91*^^ を参照してく 
ださい。 




タイムアウトオプションを設定することもできます。 FUJI XEROX インターネット印刷 
メモの特長として、印刷ジョブを複数のメールメッセージに分割することができます。この 
オプションでは、分割印刷ジョブの受信を中止するまでの時間（タイムアウト）を設定 
します。 


[0K] をクリックします。 

設定した内容を保存します。 


6 [閉じる]をクリックします。 

プリントサーパーの設定画面を終了します。 

これで、プリントサーバーで印刷ジョブを受信、印刷することができます。 
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TELNET を使用してプリントサーバーを設定す る# 


❺ TELNET を使用してプリントサーバーを設定する 

プリントサーバーリモートコンソールを使用して、プリントサーバーを設定することができます。 
このコンソールには TELNET を使用してアクセスします。プリントサーバーにアクセスするには、 
パスワードが必要です。デフオルトのパスワードは access です。 


コンソールに接続した後の Local > プロンフトで、次のコマンドを入力します。 

SET POP3 ADDRESS ipaddress 
SET SMTP ADDRESS ipaddress 


ipaddress は POP 3 サーバーの IP アドレスです。このアドレスが不明の場合はネットワーク管理 
者にお問い合わせください。 


2 次のコマンドを入力します。 

SET POP3 NAME mailboxname 
SET POP3 PASSWORD emailpassword 

mailboxname は受信側プリントサーバーのアカウント名、 emailpassword はそのアカウントに対 
するパスワードです。通常は、メールボックス名は定義済みの電子メールアドレスの最初の部分と 
同じです。例えば、電子メールアドレスが emailprinter @ xyz.com の場合は、メールボックス名は 
emailprinter です。詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


必要に応じて、プリントサーバーからメールサーバーへの印刷ジョブの到着を確認す 
る間隔（デフオルトは30秒間隔）を変更します。次のコマンドを入力して変更しま 
す0 


SET POP3 POLLING rate 


第1章 
基礎 



第2章 
Windows 



第3章 
Macintosh 




第5章 
ブラウザ 


rate は秒単位のポーリング間隔です。 


EXIT と入力してコンソールを終了します。 
設定した内容を保存します。 

これでプリントサーバーの設定は完了です。 
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コンピュータの設定 


❺ FUJI XEROX インターネット印刷ソフトウェアのイン 
ストール 

FUJI XEROX インターネット印刷ソフトウェアをインストールします。 

A 一一| • コンピュータで実行されている電子メールソフト（メーラー）が、電子メールを送信 
メモ できることを確認してください （Microsoft Outlook など）。 

• メールサーバーからインターネットを通じて電子メールを送信できることを確認して 
ください。 


CD - ROM のインストールメニュープログラムを実行します。 

參 画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 start . exe 」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 

レーザープリンタユーティリティが起動します。 




[ソフトウェアのインストール]を選択します。 


[ネットワークプリントソフトウェア]をクリックします。 

FUJI XEROX ネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。 


[次へ]をクリックします。 



第 1 章 
基礎 




第 5 章 
ブラウザ 


製品ライセンス契約画面の内容をよく読 
み、[はい]をクリックします。 

FUJI XEROX ネットワーク印刷ソフトウェア 
インストールプログラムが起動します。 


ss ライセンス契約 


■ 


微纖糟酽下さ“契細の部職にはぉ 


ソフトウ X アエンドユーザーライセンス契約 

重要！！よくお読み下さい！！ 

この「エンド ユーザー ライセンス契約」（以下、「本契約」といいます）は、 
お客様がこのダイアロヴボックス上の「はい」ボタンをクリックするとインス 
トールされるソフトウェア似下、「本ソフトウェア」といいます）について 
、お客様各位と萏士ゼロックス株式会社（以下、「羿社. . 一 


_ _=_ _ _ _ 「羿社」といいます）が締絰 

する契約です。本契約内容にご同意頂ける埸合のみ、このダイアロヴボックス 
上の「はい」ボタンをクリックして下さい。もしお客様が本契約内容にご同意 
頂けない埸合、お客様は本ソフトウ x アをご利用頂くことができません。（そ 
の埸合は弊社若しくは!!幕入元にご連絡下さい〇 ) 

使用許諾粂件： v 

前述のラ作:^契約のすべての粂項 I こ同意しますか？[い L 〗 え]デめを逞択す6と、 
t ゥトアゥ T は中止されます。 FUJI XEROX れトワ'■ク印刷ソフトウェアを〇スト HI* するには、こ 
の契約 I こ同意 L すこだく必要があります。 

いいえ (!!!） 


く戻る (&)[ はい a ) 
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FUJI XEROX インターネツト印刷ソフトウェアのインス! ル參 


[FUJI XEROX インターネツト印 
刷]をクリックします。 



ファイルをインストールするフォルダを 
入力し、[次へ]をクリックします。 

參 デフォルトのフォルダから変更する場合 
は、[参照]をクリックしてフォルダを指 
定します。 

•フォルダが 存在しない場合は、新しくフォ 
ルダが作成されます。 



使用するポート名を入力し、 [ OK ] をクリック 
します。 

デフオルトのポート名は 「BIP1」 です。別のポート名 
を使用する場合は、必ず 「BIPx」（x は任意の数字）に 
してください。 



第5章 
ブラウザ 



メモ 


インターネット印刷の分割のメッセージが表示されたときは、分割サイズを指定します。 
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FUJI XEROX インターネツト印刷ソフトウェアのインス! ル參 


受信側プリントサーバーの電子メールア 
ドレスを入力します。 

例） brn 35 caf 7@ example.com 


電子メールアドレスには、スペース文字など 
を使用することはできません。 


1 ft — [ SMTP サーバー名または IP アドレス] 
と[印刷者の電子メールアドレス]を入 
力します。 

このアドレスが分からない場合は、ネット 
ワーク管理者にお問い合わせください。 


[0 K ] をクリックします。 


[はい、直ちにコンビュータを再起動し 
ます。]を選択し、[完了]をクリックし 
ます。 

コンピュータが再起動されます。 

これで、 FUJI XEROX インターネット印刷ソ 
フトウェアのインス!ルは完了しました。 



印刷者の設定 
En 刷若の甭子) H しア klzCiO 

| I emaiiprinter@xyz. com 


SMTP サーハ t 名主 ?:- 1 iip ア k' し 7(M) 
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第 2 章 
Windows 



第3章 
Macintosh 





第5章 
ブラウザ 


• Windows ® 95/98/ Me の場合は、「リモートプリントサーバーの関連付け （ Windows ® 95/98/ 
Me ) 」 ▲ へ 谁みます。 

• Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 の場合は、「リモートプリントサーバーの関連付け 
( Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® 4.0)」へ進みます。 
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リモートプリントサーバーの関連付け （Windows® 95/98/Me) _ 


❺リモートプリントサーバーの関連付け （ Windows ® 95/ 
98/ Me ) 

作成した FUJI XEROX インターネット印刷のポートに、リモートプリントサーバーの関連付けを 
します。 


[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[フリンタの追 
カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 


[口ーカルプリンタ]をクリックし、 
[次へ]をクリックします。 



ブリンタの追加ウイザード 



第1章 
基礎 



第2章 
Windows 



第3章 
Macintosh 




第5章 
ブラウザ 


<戻る ( E ) 


a 


〉欠へ〉 


キャンセル 


夕 使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
上の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライパを選択します。 


プリンタの追加ウイザード 



プリンタの製适元とモデルを逗折してく饺 U プリンタにインストルディスクが付いている塌合 
胃⑽い獅、扣漸ニュ碰 



く 





U テ 7 ス 9 使用 +CR:_:n| 


<戻る ( g ) _ _ >欠へ〉_| _キャンセル」 
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リモートプリントサーバーの関連付け （Windows® 95/98/Me) _ 




[次へ]をクリックします。 

/ S ~|すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
メ；うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメツセージは表示されません。 


「FUJI XEROX インターネット印刷ソ 
フトウェアのインストール」の手順9 
で作成したポートを選択し、[次へ] 
をクリックします。 

例） BIP 1 



第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


必要に応じて[プリンタ名]を変更し 
ます。 

例） FX DocuPrint 187 A 


この名称は 、 「FUJI XEROX インターネット 
印刷ソフトウェアのインス!ル」の手順9 
で作成したポート名、手順10で指定した電 
子メールアドレスと特に一致している必要 
はありません。 



第3章 
Macintosh 



第5章 
ブラウザ 


複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う 
プリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 

テスト印刷をするかどうかの確認メツセージが表示されます。 


テスト印刷をするかどうかの選択で 
は、リモートプリントサーバーで印刷 
ジョブを受信する設定が済んでいる場 
合を除き[いいえ]をクリックし、 
[完了]をクリックします。 


ブリンタの追加ウイザード 


餅 ㈣ 壶■しく設定謹ど駕働に、 


' ページを印刷でぎます。 
印宇テストを行いますか？ 


r fin (推迫 ) M 


■ wm) 


これで、リモートプリント サーバーの 関連 
付けは完了しました。 



く戻る ( g ) 


.2 


完了 


キやンセル J 
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リモートフリントサーパーの関連付け （ Windows® 2000 /XP、Windows NT® 4.0)# 



FUJI XEROX インターネット印刷ポートの追加 

FUJI XEROX インターネット印刷ポートを追加するときは 、 FUJI XEROX インターネッ 
卜印刷ソフトウエアの再インス!ルは必要ありません。次の手順で追加できます。 

①[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 


② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 [FUJI XEROX Internet Port ] を選択し 


ます。 


⑤[〇 K ] をクリツクします。 


[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥ 「FUJI XEROX インターネツト印刷ソフトウェアのインス!ル jMHk の手順9〜 
12を実行します。 BIP で始まる他のポートと重ならない名前を入力します。 

続いて、 Windows ® 2000 / XP の IPP インターネット印刷機能を使用するための設定をします。 
laeaek ■へ進んでください。 

必リモー トプ>ント サーバーの 関連付け 

( Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® 4.0) 

作成した FUJI XEROX インターネット印刷のポートに、リモートプリントサーバーの関連付けを 
します。 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストー 
ル]をクリックします。 

參 Windows ® 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、[スタート]メニューから[設定]—[プリン 
夕]の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 



[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 

• Windows NT ® 4.0 の場合は、手順3へ進みます。 
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リモートプリントサーパーの関連付け （ Windows® 2000 /XP、Windows NT^4.0)# 


[このコンピユータに接続されている 
口ーカルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインストールする]チエッ 
クボックスを外します。 

參 Windows ® 2000 の場合は、[ローカルプリ 
ンタ]をクリックし、[プラグアンドフレ 


イプリンタを自動的に検出してインストー 


ルする]チェックボックスを外します。 
❿ Windows NT ®4.0 の場合は、[このコン 
ピュータ]を選択します。 


ブリンタの追加ウイサー 



□一カルブリンタまた tt ネ9トワークブリンタ 

設定す5ブリンタの種類を指定してくた'さ a 



伴田甘るづ|广ノ切 n»si 右指宋| 

0 に西巴-こ配.灘涨で爾： 孤..为 フ獨 


!□ ブラヴアンドブレイ対応プリンタを自助的に検出し C インストールする(が 


4； s サブ v 通 smm ? プリ漏定碰 ' 


[ く戻 5( s ) )i ;欠へ ( n >> I I キャンセル I 


4 [次へ]をクリックします。 


[次のポートを使用]をクリックし、 
「FUJI XEROX インターネット印刷ソフ 
トウェアのインストール」の手順9で作 
成したポートを選択します。 

例) BIP 1 


6 [次へ]をクリックします。 




使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上 
の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 



8 [次へ]をクリックします。 


/ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 

メモうかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 
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リモートプリントサーパーの関連付け （ Windows ® 2000 / XP、Windows NT ^4.0)# 


必要に応じて、[プリンタ名]を変更し 

例 ） FX DocuPrint 187 A 
この名称は 、 「FUJI XEROX インターネット 
印刷ソフトウェアのインス!ル j の手順9 
で作成したポート名、手順10で指定した電子 
メールアドレスと特に一致している必要はあ 
りません。 



溫 M 離®泣!課® S ザ 編 观サ普 名 


ブリン$名 (£)： 

N 

FX DocuPrint 187 A 

V 

J 


このブリンタを通常使うブリン处して使0ますか？ 
@ tt い⑦ 

〇 いいえ ◎ 


[ く戻 5( s ) )i ;欠へ ( n >> I I キャンセル I 


|〇 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う 
プリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 


このプリンタを共有するかどうかを選択 
し、共有する場合は[共有名]を入力し 
て、[次へ]をクリックします。 


ブリンタ共有 

こ®カンタをほかのネットワーク ユーザーと 共有で.きます。 




® pD プリン妓共有しい(颂 


〇 共有名©: 

V 

ノ 


第1章 
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第2章 
Windows 



第3章 
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テスト印刷をするかどうかの選択では、 
リモートプリント サーバーで 印刷ジョブ 
を受信する設定が済んでいる場合を除き 
[いいえ]をクリックし、[次へ]をク 
リックします。 


ブリンタ©追加〇イサー 



テストページの印81 

テストペー:^印刷す5と、ブリン鄉正しくインストルされたかどうかを確 iS することができます。 


テストページを印刷しま t か?'' 

■画 




第5章 
ブラウザ 


| く戻る ( B ) 〇 次へ ( N ) > 1 J キャンセル 


[完了]をクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]での設定が終了 
します。 


これで、リモートプリントサーバーの関連付 
けは完了しました。 
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リモートフリントサーパーの関連付け （ Windows® 2000 /XP、Windows NT® 4.0)# 


FUJI XEROX インターネット印刷ポートの追加 

FUJI XEROX インターネット印刷ポートを追加するときは 、 FUJI XEROX インターネッ 
卜印刷ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、設定するプリンタをク 
リックします。 （ Windows ® 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、[スタート]メ 
ニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリンタをクリック 
します。） 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の [FUJI XEROX Internet Port ] を選択します。 

⑤ [新しいポー ト] をクリックします。 

[ポー ト 名の入力]が表示されます。 

⑥ r FUJI XEROX インターネット印刷ソフトウェアのインス!ル」 laaik の手順、9〜 
12を実行します。 BIP で始まる他のポートと重ならない名前を入力します。 

続いて、 Windows ® 2000 / XP の IPP インターネット印刷機能を使用するための設定をします。 
MBEk ■へ進んでください。 


弟 I 草 

基礎 


第2章 
Windows 



第3章 
Macintosh 




第5章 
ブラウザ 
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Windows ® 2000 / XP での IPP インタ■ネット印刷 

Windows ® 2000 /XP の IPP インターネット印刷機能を使用するには、次の手順を実行します。 



プリントサーバーの IP アドレス設定が完了し、ネットワークに接続されている必要が 
あります。 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストー 
ル]をクリックします。 

參 Windows ® 2000 の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリック 
し、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 


[ネットワークプリンタまたはほかのコ 
ンピユータに接続されているプリンタ] 
をクリックし、[次へ]をクリックしま 
す0 

參 Windows ® 2000 の場合は、[ネットワーク 
プリンタ]をクリックします。 



ローカルブリンタまた CJ ネ *9 トワークブリンタ 

設定す5プリンタの種_を指定して代さい。 


使用す5•ブリンタの種類を指定してくだ?0: 

〇 このコンビ:に接続されているルカンが D 


( © 祕”ごゥガ汲-翻腦]兄ュこ麵翻 t ぃ功ゾ雖 



第1章 
基礎 



第2章 
Windows 




第5章 
ブラウザ 



[プリンタの指定]画面が表示されます。 


V 





4 [インターネット上または自宅/会社の 
ネットワーク上のプリンタに接続する] 
をクリックし、 [ URL :] ボックスに次の 
URL を入力します。 

參 Windows ® 2000 の場合は、[インターネッ 
卜またはイントラネット上のプリンタに接 
続します]をオンにし、 [ URL :] ボックス 
に次の URL を入力します。 

http://orinter io address:631/ipp 



printer _ ip_address はプリンタの IP アドレスまたは DNS 名です。 
例）プリンタの IP アドレスが 192.168.1.45 の場合 
http :// 192.168 .1.45:631 /ipp 
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リモートプリントサーパーの関連付け （ Windows® 2000 /XP、Windows N ， 4.0)# 


[次へ]をクリックします。 

指定した URL に接続されます。 

參 必要なプリンタドライバがインストールされている場合 

適したプリンタドライバがコンピュータにインス I ルされている場合は、そのドライバが自 
動的に使用されます。 

ドライパをデフオルトのプリンタドライバにするかどうかを選択し[次へ]をクリックします。 
手順8に進んでください。 


•必要な プリンタドライバがインストールされていない場合 

IPP 印刷プロトコルのメリットの1つは、通信先のプリンタのモデル名が自動的に確定される 
ことです。プリンタとの通信が確立すると、自動的にプリンタのモデル名が表示されるため、 

使用するプリンタドライバの種類を Windows ® 2000 / XP に対して指定する必要はありません。 第ド 

プリンタドライバがインストールされていない場合は、プリンタ追加ウイザードのプリンタ選 
択画面が表示されます。手順6に進んでください。 


使用するプリンタドライパを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 上 
の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 


第2章 
Windows 


ブリンタ y フト Oi アのインストール 

製适元とモデルで•どのブリンタリフト0：!アを使うか決定します。 


^鱗鱺&^纖園画麟 


第3章 
Macintosh 



A こ ( D ドライパはデジタル S 名されていません0 fWindows Update^ 1 f ディスク使用砂...| 

ドライパの罢名垂垔由 


[ く戻 5(E) )| ;欠へ (N>> I IキャンセルI 


第5章 
ブラウザ 


[次へ]をクリックします。 


8 [完了]をクリックします。 


これで、 Windows ® 2000 /XP の IPP イン 
ターネット印刷機能の設定は完了しました。 
このコンピュータを経由してインターネツ 
卜印刷ができます。 
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別の URL を指定する 春 


籲別の URL を指定する 

[ URL ] ボックスには、次の何種類かの入力が可能です。 


「詳細」タブをクリックしてもプリンタのテ-夕は表示されません。 


http://printer_ip_address:631/ipp 

デフオルトの URL です。この URL の使用をお勧めします。 


http://printer 一 ip—address:631/ 

URL の詳細を忘れた場合は、このテキストだけでもプリンタに受け付けられ、データが処理され 
ます。 


プリントサーバーに内蔵されているサービス名を使用する場合は、次の URL も使用できます。 

http://printer_ip 一 address : 631 /brn_xxxxxx_p 1 

http://printer_ip_address : 631/binary 一 pi 

http://printer_ip 一 address : 631/text 一 pi 

http://printer_ip—address : 631/postscript 一 pi 

http://printer_ip__address : 631/pcl_p1 

http://printer_ip 一 address : 631/brn_xxxxxx 一 p1_at 

printer 」 p _ address はプリンタの IP アドレスです 0 

xxxxxx はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁です。 


第1章 
基礎 



第2章 
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第3章 
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基本編 



ウェブブラウザで管理する 


ブラウサを使用してプリンタに接続する方法 

• ブラウザを使用してプリンタに接続する方法…. 


5-2 

5-3 

■ ■5-3 


第1章 
基礎 


第2章 
Windows 


第3章 
Macintosh 












概要 


標準のブラウザで、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) プロトコルを使用して、プリンタを管 
理することができます。使用するブラウザは Netscape Navigator バージョン 4 .XX 以降または 
Internet Explorer バージョン 5 . XX 以降をお勧めします。 

ウェブブラウザによるプリンタ情報の取得およびプリンタの設定は、 Windows ® からでも 
Macintosh ® からでも行えます。 


ウェブブラウザを使用して、次の情報をプリンタから取得することができます。 

1. プリンタの ステータス 情報 

2. プリンタのコントロールパネルの制御 

3. プリンタとプリント サーバー のバージ ョ ン情報 

4. ネットワーク設定とプリンタ設定の変更 


⑩ 条件 

• コンピュータが TCP / IP プロトコルを使用可能なこと 
• コンピュータに LAN ボードが装備され、ネットワークに接続可能なこと 
•フリントサーバーとコンピュータに有効な IP アドレスを設定していること 


參 設定の流れ 

1. TCP / IP フロトコルによってコンビュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザを起動し、プリントサーパーに IP アドレスを入力します。 


第1章 
基礎 



第2章 
Windows 



第3章 
Macintosh 
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ブラウザを使用してプリンタに接続する方法 

^ブラウザを使用してプリンタに接続する方法 


ウェブブラウザの入力欄に http :// 
ip_address ([ ip _ address ] はご使 
用 T こなるプリン歹の IP アドレス） 

と入力します。 



例）プリンタの IP アドレスが192.168 .1.45 の場合 
ブラウザに http :// 192.168 .1.45 と入力します。 

• Windows ® のドメイン/ワークグループ環境の場合は、プリントサーパーの NetBIOS 名を使用 
することもできます。 

參 DNS プロトコルを使用するネットワークに接続されているプリンタの場合は、プリンタの DNS 
名を入力します。 


プリンタに接続すると、フリン ト 
サーバー の設定画面が表示されま 
す0 

目的のプリンタの管理機能へのリンク 
をクリックします。 

•プリンタの IP アドレスを変更する 
場合は、[ネットワーク設定]をク 
リックします。 

•プリ ンタの設定を表示する場合は、 
[プリンタ情報]をクリックします。 


FujiXerox DocuPrint 187 A ( SLEEP ) - Microsoft Internet Explorer ら l | fa || X ] 


ファイル ( E ) 編集®表示⑼お気に入り⑻ツール®ヘルブ ( M ) 

• 〇 - a 囡 ft p 検索 令 お気入り 砑 メディア 〇 | 白▼私 〇 ▼口 


アドレス 必^] http:// 192.168 .1.45/printer/main.W ml v | 巨 J 格勒リンク 



m ページが表示されました « インターネ讣 


設定関連のリンクをクリックすると、パスワードの入力を要求されます。 
デフオルトのパスワードは " access " です 0 
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第6章 プリントサー バー設定 

第7章 Novell Netware で印刷する 

第8章 DLC で印刷する 

第9章 トラブ^/シューティング 

第10章-付録 
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プリント サーバー 設定 


暇 .6-2 

• IP アドレスの設定 .6-2 

• ドメイン名（ワークグループ名）の設定 . 6-3 

■P アドレスの設定方法 . 6-4 

• BRAdmin Professional を使用する . 6-4 

• DHCP を使用して自動的に設定する . 6-5 

• ARP を使用する . 6-6 

• TELNET コンソーノレを使用する . 6-7 

ドメイン名（ワークグループ名）の設定方法 .6-8 

• TELNET を使用する . 6-8 

• ウェブブラウザを使用する .6-8 



第7章 
Netware 


第8章 
D し C 


第9章 
トラブル対応 


第10章 
付録 


索引 




















概要 


TCP/IP プロトコルを使用するには、ネットワーク上の各デバイスに固有の IP アドレスを設定する 
必要があります。また、 FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （NetBIOS) ソフトウェアを使用して印 
刷するときは、ドメイン名（ワークグループ名）を変更する必要があります。 

この章では、基本編で紹介していないプリントサーバーの IP アドレスの設定方法やドメイン名 
(ワークグループ名）の設定方法について説明します。 

鏽 IP アドレスの設定 

• IP アドレスの自動設定機能 

プリントサーバーは各種の IP アドレス自動配布機能に対応しています。 

デフオルトでは以下の機能が有効になっており、プリントサーバー起動時に自動的に IP アドレス 
を割り当てることができます。 


IP アドレス配布サーバーを使用する 


• DHCP を使用して自動的に設定する。 

設定される IP アドレス内容は、 IP アドレス配布サーバーに依存します。 

上記の IP アドレス配布サーバーがない環境では、 APIPA (AutolP) 機能によって、プリントサー 
バー自身でアドレスを割り当てます。（上記 IP アドレス配布サーバーからの割り当てが優先しま 
す。） 



第7章 
Netware 



アドレス：169.254 .1.0 〜169.254.254.255の範囲のいずれかになります。 

サブネットマスク： 255.255 .0.0 dlc 

ゲ-トウェイ： Q.Q.Q.Q 



• APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に 
適さない場合があります。そのような場合は、以下の説明にしたがって、 IP アドレ 
スを変更する必要があります。 

• APIPA 機能を無効にしたい場合は、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリン 
夕をお使いになる前に』一 1 ■コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「ネッ 
トワーク設定のリセット」を参照してください。 


IP アドレスの自動設定機能が無効な場合のデフオルトの IP アドレスは、192.0 .0.192 です。使用 
しているネットワークの IP アドレス設定規則に合わせて、 IP アドレスを変更してください。 

IP アドレスは、次項のいずれかの方法で変更できます。 


第9章 
トラブル対応 


第10章 
付録 


索引 



/ :プリンタ設定ページを印刷して、現在の設定値を調べることができます。詳しくは、プリ 

メモンタ本体の取扱説明書の 1 ■第1章プリンタをお使いになる前に」一 1 ■コント ロール パ 
_Iネルの見かた』一「ボタン」一「プリンタ設定ページの印刷」を参照してください。 
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ドメイン名（ワークグループ名）の設定 參 


• IP アドレスの設定方法 

プリントサーバーの設定状態に応じて、以下の方法があります。 

なお、使用するコンピュータと同じネットワーク上にプリントサーバーが接続されている場合は、 
IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ 
(ゲートウェイ）のアドレスも設定します。 

デフォルト状態のプリントサーバーを使用する場合 

• BRAdmin Professional (IPX/SPX または TCP/IP プロ トコルを使用する Windows® 95/98/Me/ 
2000 /XP、Windows NT® 4.0 用）を使用する。 



TCP/IP で通信できる状態のプリントサーバーの設定を変更する 

• BRAdmin Professional (IPX/SPX または TCP/IP プロ トコルを使用する Windows® 95/98/Me/ 
2000 /XP、Windows NT® 4.0 用）を使用する。 

• HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 

• TELNET を使用する。 

設定を変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。 

デフオルトのパスワードは" access" です。 


ドメイン名（ワークグループ名）の設定 

プリントサーバーのデフオルトのドメイン名（ワークグループ名）は WORKGROUP です。プリ 
ントサーバーのデフオルトのドメイン名（ワークグループ名）が、使用しているネットワークでの 
ドメイン名（ワークグループ名）の設定規則に適していない場合は、ドメイン名（ワークグループ 
名）を変更してください。 

ドメイン名（ワークグループ名）は、 BRAdmin Professional (IPX/SPX または TCP/IP プロトコ 
ルを使用する Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP、Windows NT® 4.0 用）を使用して変更することが 
できまが、それ以外に以下の方法で設定することができます。 

• BRCONFIG を使用する。 (Novell ネットワークサーパが必須です） 

• TELNET を使用す る。!^^> 

• HTTP (ウェブブラウザ）を使用す る。!^^ 



第7章 
Netware 


第8章 
D し C 


第9章 
トラブル対応 


第10章 
付録 


索引 
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■ P アドレスの設定方法 


❺ BRAdmin Professional を使用する 


, BRAdmin Professional は、 Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP、Windows NT® 4.0 専用で 



BRAdmin Professional では、プリントサーバーとの通信に、 IPX/SPX または TCP/IP プロトコル 
が使用できます。プリントサーバーのデフオルトの IP アドレスが、使用しているネットワークで 
の IP アドレス設定規則に適していない場合は、 IP アドレスを変更してください。 

BRAdmin Professional を使用して、次のいずれかの方法で IP アドレスを変更することができま 
す。ただし、 DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用している場合は、自動的に IP ア 
ドレスが設定されます。工場出荷時の設定では、 APIPA の機能が有効になっていますので、必要 
に応じて下記の方法で IP アドレスを変更してください。 


• IPX/SPX プロトコルを使用する。 

• TCP/IP フロトコルを使用し、 BRAdmin Professional にプリントサーパーを未設定デパイスと 
して認識させる。 

IPX/SPX プロトコルを使用して IP アドレスを変更する 

コンピュータに Novell Netware Client ソフトウェアがインストールされ、 IPX/SPX プロトコルを 
使用している場合は、次の手順を実行します。 



| プリンタをネットワークに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから 

BRAdmin Professional を起動します。 


ニ メインウインドウの左側のフレームで、[フイルタ]の [ IPX / SPX ] を選択します。 


プリントサーパー名を確認します。 

デフオルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で、 「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス （ MAC アドレス） 
の末尾の6桁です。 


參 目的のプリントサーバーの名前が表示されていない場合は、[デパイス]メニューの[稼働中の 
デバイスの検索]をクリックしてください （< F 4> キーを押しても検索することができます）。 

プリンタ設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （MAC アドレス）を 
メモ調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお 
使いになる前に」一 1 ■コントロールパネルの見かた」一「ポタン」—「プリンタ設定 
ページの印刷」を参照してください。 
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DHCP を使用して自動的に設定す る參 


設定するプリントサーバーをリストから選択し、ダブルクリックします。 

[パスワード]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


6 [ TCP / IP ] タブをクリックします。 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ（必要な場合）を入力します。 


J ノ [ IP 設定]を[手動]に設定します。 


[0 K ] をクリックします。 


[閉じる]をクリックします。 


IP アドレスを正しく設定すると、デバイスリストにプリントサーバー名およびプリン 
夕名が表示されます。 


BRAdmin Professional 、 ウェブブラウザ、または TELNET を使用して、プリント サー 
バー を リ スター トします。 

リスタートの方法が分からない場合はプリンタの電源を切り、その後電源を入れ直してください。 


TCP/IP プロトコルを使用して IP アドレスを変更する 

TCP / IP プロトコルを使用している場合は 、 「BRAdmin Professional を使用してプリントサーバー 
を設定する j を参照してください。 
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^ DHCP を使用して自動的に設定する 

動的ホスト構成プロトコル （ DHCP ) は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワーク 
に DHCP サーバーがある場合は、その DHCP サーバーからプリントサーパーに自動的に IP アド 
レスが割り当てられ、 RFC 1001 および1002準拠の動的名前サービスを使用して、その名前が登 
録されます。 



DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレ 
スを取得しないように設定してください 。 BRAdmin Professional 、 ウェブブラウザ、 
または TELNET (SET IP METHOD コマンド）を使用して、 IP の設定方法を手動 
(static (固定))に設定します。 
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ARP を使用す る# 


鏽 ARP を使用する 

BRAdmin Professional 、 および DHCP サーパーを使用することができない場合は、 ARP コマンド 
を使用します。 ARP の使用は、プリントサーバーの IP アドレスを設定する最も簡単な方法です。 
TCP / IP をインストールした Windows ® システムで ARP を使用することができます。 

ARP を使用するには、コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 


arp -s ipaddress ethernetaddress 


• ethernetaddress は、プリントサーバーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）です。 

• ipaddress はプリントサーパーの IP アドレスです。 


例を次に示します。 

# Windows ® システム 

Windows ® システムでは、イーサネットアドレス （ MAC アドレス）の各桁の間に八イフン （-) が 
必要です。 


Arp -s 192.189 .207.2 00-80-77-31-01-07 



メモ 


• このコマンドは同一のネットワークセグメント上でなければ使用できません。つま 
り、プリントサーバーとご使用のコンピュータの間にルータがある場合は使用できま 
せん。ルータがある場合は、 B 〇〇 TP またはこの章で説明する他の方法を使用して IP 
アドレスを設定してください。 

• システム管理者が、 DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用している場合 
は、プリントサーバーには IP アドレスが自動的に割り当てられるため、 ARP コマン 
ドを使用する必要はありません。 

• ARP コマンドは1回しか使用できません。つまり、 ARP コマンドを使用してプリン 
トサーバーの IP アドレスを設定した場合は、セキュリティのため、再度 ARP コマン 
ドを使用して IP アドレスを変更することはできません。 IP アドレスの変更が必要な 
場合は、ウェブブラウザ、 TELNET (SET IP ADDRESS コマンドを使用）を使用し 
ます。ただし、プリントサーバーを工場出荷時の状態にリセットすると、再び ARP 
コマンドを使用することができます。 

• プリントサーバーの設定および接続の検証を行うには、 ping ipaddress コマンドを入 
力します。 ipaddress はプリントサーバーの IP アドレスです。 

例） ping 192.189 .207.2 
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索引 

V. 
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IP アドレスの設定方法 










TELNET コンソールを使用す る# 


鍚 TELNET コンソールを使用する 

TELNET コマンドを使用して、 IP アドレスを変更することができます。 

TELNET を使用は効率のよい方法ですが、事前にプリントサーパーに有効な IP アドレスが割り当 
てられている必要があります。 


1 プリントサーパー への 接続時に < RETURN > キーを押し、「#」フロンプトにパスワー 

ドを入力します。 

デフオルトのパスワードは access です。入力したパスワードは表示されません。 

Enter username 〉 プロンプトが表示されます。 


ユーザー名の入力では、プロンプトに対して任意の名前を入力します。 

Local > プロンプトが表示されます。 


コマンド SET IP ADDRESS ipaddress を入力します。 

ipaddress はプリントサーバーに割り当てる IP アドレスです。使用する IP アドレスについては、 
ネットワーク管理者にお問い合わせください。例を次に示します。 


Local>SET IP ADDRESS 192.189 .207.3 



コマンド SET IP SUBNET subnet mask を入力し、サブネットマスクを設定します。 
subnet mask はプリントサーパーに割り当てるサブネットマスクです。使用するサブネットマスク 
については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。例を次に示します。 


Local>SET IP SUBNET 255.255 .255.0 


第8章 
D し C 


第9章 
トラブル対応 


•サブ ネットマスクを使用していない場合は、次のデフオルトのサブネットマスクのいずれかを 
使用します。 

255.255 .255.0 クラス C ネットワーク用 索引 

255.255 .0.0 クラス B ネットワーク用 
255.0 .0.0 クラス A ネットワーク用 


IP アドレスの左端の数字で、ネットワークのクラスが識別できます。この値は、クラス C ネッ 
トワークの場合は192〜223 (192.189.207.3 など）、クラス B ネットワークの場合は128〜 
191 (128.10.1.30 など）、クラス A ネットワークの場合は1〜126 (13.27.7.1 など）です。 

•ゲートウェイ （ルータ）が存在する場合は、その IP アドレスをコマンド SET IP ROUTER 
routeraddress を使用して設定します。 

routeraddress はプリントサーパーに割り当てるゲートウエイの IP アドレスです。例を次に示 
します。 


Local>SET IP R0UTER1 92.189 .207.1 


SHOW IP コマンドを使用し、 IP アドレスが正しく設定されているかどうかを調べま 


EXIT を入力するか、 < CTR >+< D > キーを押し （< CTR > キーを押したまま < D > キーを 
押します）、リモートコンソールセッションを終了します。 
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TELNET を使用す る # 


ドメイン名（ワークグループ名）の設定方法 


4 TELNET を使用する 

BRAdmin Professional を使用することができない場合は、 TELNET を使用します。 


プリントサーバーへの接続時に、「#」プロンプトにパスワードを入力します。 

デフオルトのパスワードは access です。入力したパスワードは表示されません。 

Enter username〉 プロンプトが表示されます。 


ユーザー名の入力では、プロンプトに対して任意の名前を入力します。 

Local> プロンプトが表示されます。 


次のコマンドを入力します。 

SET NETBIOS DOMAIN domainname 
EXIT 

domainname は、現在ログオンしているドメインまたはワークグループの名前です。 

4ウェブブラウザを使用する 

一般的なウェブブラウザを使用して NetBIOS 名を変更することもできます。 


ウェブブラウザの入力欄に http :// ip_address ([ ip _ address ] はご使用になるプリンタ 
の IP アドレス）と入力します。 

プリントサーパーの設定画面が表爪されます。 

例）プリンタの IP アドレスが192.168 .1.45 の場合 
ブラウザに http:// 192.168 .1.45 と入力します。 


[ネットワーク設定]をクリックします。 


パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 


4 [ NetBIOS 設定]を選択し、必要な情報を入力します。 


[ドメイン名]ボックスにワークグループ名またはドメイン名を入力します。 


[0 K ] をクリックします。 
設定した内容を保存します。 


[閉じる]をクリックします。 

プリントサーバーの設定画面を終了します。 
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特殊設定編第 



Novell NetWare で印刷する 


雕 .7-2 

Novell NetWare から印刷する "■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 7-3 
NetWare5 用 NWADMIN を使用して NDPS プリンタを作成する■…" 7-4 

• NDPS マネージャ .7-4 

• NDPS ブローカー .7-4 

• プリンタエージエントの作成 .7-5 

NetWare 3または4システムの設定 .7-7 

• BRAdmin Professional を使用する .7-7 

• Novell NWADMIN と BRAdmin Professional を使用する .7-10 

• PCONSOLE と BRCONFIG を使用する .7-15 

その他の情報 .7-22 
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概要 


プリントサーバーを使用すると、 NetWare クライアントコンピュータから印刷することができま 
す0 

NetWare での印刷ジョブは、すべて Novell サーバーにいったんスプールされ、プリンタが印字可 
能になるとプリンタに送られます。 
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概要 








Novell NetWare から印刷する 


• プリントサーバーを NetWare ネットワークで使用するには、印刷キューを NetWare サーバー 
上に設定する必要があります。印刷ジョブは NetWare サーバーの印刷キューに送られ、直接、 
またはリモートプリントモードの場合は中間プリントサーバーを通じて、プリントサーバーに 
スプールされます。 

• BRAdmin Professional を使用して 、 NetWare システム上に Bindery または NDS ( NeWare 4 
および NetWare 5) ベースのキューを作成できます。アプリケーションの切り替えは必要あり 
ません。 

• NetWare 5で NDPS プリンタを設定する場合は 、 NetWare 5に付属の NWADMIN アプリケー 
ションを使用する必要があります。 

• BRAdmin Professional を使用して NetWare サーバー上にキュー情報を作成するには 、 Novell 
NetWare Client 32のインストールが必要です。 

• BRAdmin Professional が使用できない場合は 、 NetWare PCONSOLE ユーティリティ、または 
NWADMIN ユーティリティを使用してキューを作成できます。 BRCONFIG ユーティリティ、 
TELNET 、 またはウェブブラウザを使用してプリントサーバーの設定を行う必要があります。 

• プリントサーバーは、最大16のファイルサーバーと32のキューに対してサービスを行うこと 
ができます。 


第6章 
プリントサ-パ- 
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NetWare5 用 NWADMIN を使用して NDPS プリンタを作成する 


Novell NetWare 5 で NDPS (Novell 分散印刷）と呼ばれる新しい印刷システムがサボートされま 
した。プリントサーバーの設定を行う前に、 NetWare 5 サーバーへの NDPS のインス!ルと、 
サーバー上での NDPS マネージャの設定が必要です。 

NDPS プリンタと印刷についての詳細は、「その他の 情報」!^^ を参照してください。 

鏽 NDPS マネージャ 

サーバー で使用している サービスに よって、プリン タエー ジェントを管理する NDPS マネー ジャ 
の作成方法について説明します。 

サーバーベースの印刷工ージェントを作成する前に、 NDS ツリー内に NDPS マネージャを作成す 
る必要があります。 

サーバーに直接接続されているプリンタを NDPS マネージャで制御する場合は、プリンタの接続 
されているサーバーにマネージャを口ードしてください。 




NetWare アドミニストレータ （ NWADMIN ) で、 NDPS マネージャを口ードするコン 
テキストに移動します。 


[オブジェクト]—[作成]— [ NDPS マネージャ]の順に選択し、 [ OK ] をクリック 
します。 


NDPS マネージャ名を入力します。 


NDPS マネージャを作成するサーパー （ NDPS はインストール済みで NDPS マネー 
ジャは未作成）を検索し、 NDPS マネージャデータベースを割り当てるボリュームを 
指定します。 


[作成]をクリックします。 



钃 NDPS ブローカー 

NDPS をインス!ルすると、 NDPS ブローカーがネットワーク上に口ードされます。 

ブローカーサービスの1つのリソース 管理 サービス により、プリン タエー ジェントで使用するプリ 
ンタドライバを サーバー 上にインス トー ルすることができます。 

次の手順で、プリンタドライバをブローカーに追加します。 


リソース管理サービスが有効になっていることを確認します。 


NetWare アドミニストレータで、ブローカーオブジェクトのメインウインドウを開き 
ます。 


[リソース管理ビュー]を選択します。 


[リソース管理]ダイアログボックス内の[リソースの追加]をクリックします。 
[リソース管理]ダイアログボックスが表示されます。 
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プリンタエージェントの作成# 


追加するプリンタドライバのタイプを示しているアイコンをクリックします。 

選択したタイプの、現在口ードされているすべてのリソースのリストが、[現在のリソース]ウィ 
ンドウに表示されます。 


g 


NetWare 5用の Windows® 95/98/Me、 または Windows NT® 4.0 ドライバがあります。 
(NetWare 5.1 では Windows® 2000ドライバもサボートされています。） NetWare 4.x 
で NDPS バージョン1を使用している場合は、 Windows® 95/98/Me しか使用できませ 
ん。 NetWare 4.x 用 NDPS バージヨン2では Windows NT® ドライバの自動ダウンロー 


ドがサボートされています。 


6 [追加]をクリックします。 

[< リソースタイプ>の追加]ダイアログボックスが表示されます。 
表爪されたリソースがインストールされます。 


[参照]をクリックし、このリストに追加するドライバを指定します。 

ドライバリストに複数のプリンタが表示される場合があります。これは多言語をサボートするドラ 
イパです。 

鏽プリンタエージ ェン トの作成 

コントロールアクセスプリンタの場合 

次の手順で、プリンタエージェントをコントロールアクセスプリンタ （NDS オブジェクト）用と 
して作成する場合は、あらかじめ NDPS マネージャを口ードしてから、次の手順を実行します。 


1 NetWare アドミニストレータ （ NWADMIN ) で、[オブジェクト]-[作成]- 
[ NDPS プリンタ]の順に選択します。 


2 NDPS プリンタ名を入力します。 

•新しい プリンタの場合は、[新しいプリンタエージェント]を選択します。 



第8章 

D し C 


第9章 
トラプル対応 



•既存の NDS プリンタを NDPS を使用するようにアップグレードする場合は、[既存の NDS プ 
リンタオブジェクト]を選択し、アップグレードするフリンタオブジェクトを選択します。 


3 プリンタエージェントを参照する名前を入力し、 NDPS マネージャの名前を入力しま 

[参照]をクリックして、 NDPS マネージヤを選択することもできます。 


プリンタエージェント用のゲートウェイタイプとして [ Novell フリンタゲートウェイ] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


プリンタタイプとして [ None ]、 ポート八ンドラタイフとして [ Novell ポート八ンド 
ラ]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


6 使用する接続のタイプを指定します。 

4つの選択可能なオプションの中から、 [Remote (LPRorIP)] を選択します。 
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プリンタエージェントの作成# 


プリンタの IP アドレスまたは host 名を入力します。 
プリンタ名として Binary_P1 の使用をお勧めします。 


8 [完了]をクリックします。 


9 クライアントオペレーテイングシステム用プリンタドライバを選択します。 


パブリツクアクセスプリンタの場合 


ク 

及 

及 

8 


プリンタエージェントをパブリックアクセスプリンタ用に作成する場合は、あらかじめ NDPS マ 
ネージャを口ードしてから、次の手順を実行します。 


NetWare アドミニストレータ （ NWADMIN ) で、 NDPS マネージャをダブルクリック 
します。 


[プリンタエージェントリスト]をクリックします。 



[新規]をクリックします。 


第8章 
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フリン タエー ジェントを参照する名前を入力します。 


第9章 
トラプル対応 



第10章 
■付録 

ゲートウェイタイフとして [ Novell プリンタゲートウェイ]を選択し、 [ OK ] をク 
リックします。 


フリンタタイプとして [ None ]、 ポート八ンドラタイプとして [ Novell ポート八ンド 
ラ]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



使用する接続のタイプを指定します。 

4つの選択可能なオプションの中から 、 [LPRover IP ] を選択します。 


フリンタの関連情報を入力します。 

プリンタ名として Binary_P1 の使用をお勧めします。 


[完了]をクリックします。 


クライアントオペレーティングシステム用プリンタドライパを選択します。 
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NetWare 3 または 4 システムの設定 


BRAdmin Professional は、 NetWare PCONSOLE (NetWare 4.1x 以降では NWADMIN) ユー 
ティリティと同等の機能を備えたアプリケーシヨンソフトです。 

BRAdmin Professional を使用して NetWare 上のプリントサーバーを設定するには、 
SUPERVISOR (NetWare 2.xx、3.xx ) または ADMIN (NetWare 4.lx 以降）としてログインし、 
下記の手順を実行する必要があります。 


BRAdmin Professional を使用して NetWare サーバー上にキュー情報を作成するには、 
/モ Novell NetWare Client 32のインストールが必要です。 

^ BRAdmin Professional を使用する 

プリントサーバー （ Bindery エミュレーシヨンモードでのキューサーバーモード）の設定 

SUPERVISOR (NetWare 2. xx 、3. xx ) または ADMIN (NetWare 4 .xx 以降）でサー 
バー にログイン します。 


BRAdmin Professional を起動します。 

右側のリストに1つ以上のプリントサーバーが表示されます。 

デフオルトのノード名は 「BRN_xxxxxx」 で 「xxxxxx」 はイーサネツトアドレス （MAC アドレス） 
の末尾の6桁です。 

y - f - n プリンタ設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （MAC アドレス）を 
メ¥調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお 
使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた」一「ポタン」一「プリンタ設定 
ページの印刷 j を参照してください。 


設定するプリントサーバーをリストから選択し、ダブルクリックします。 

[パスワード]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 


[ NetWare ] タブを選択します。 

/f ~必要に応じて、[プリントサーバー名]を変更します。デフオルトの NetWare プリント 
乂モサーバー名は r BRN_xxxxxxj で、 「xxxxxxj はプリントサーバーのイーサネットアドレ 
ス （MAC アドレス）の末尾の6桁です。この名前を変更すると、プリントサーバーサー 
ビス名が変更されるため、他のプロトコルの設定に影響を与える可能性がありますので 
注意してください。 


[動作モード]で[キューサーパー]が選択されていない場合は、[キューサーバー] 
を選択します。 


[バインダリキューの変更]をクリックします。 
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NetWare 3 または 4 システムの設定 




















BRAdmin Professional を使用す る# 



設定する NetWare サーバーを選択します。 


[作成]をクリックし、作成するキューの名前を入力します。 
作成するキューの名前が反転表示されます。 


[追加]をクリックします。 

[閉じる]をクリックします。 

[0 K ] をクリックします。 

BRAdmin Professional を終了します。 

これで印刷の準備は完了です。 

プリン トサーバー （NDS モードでのキューサーバーモード）の 設定 

1 NDS モードの ADMIN としてログインします。 

BRAdmin Professional を起動します。 

右側のリストに1つ以上のプリントサーパーが表示されます。 

デフオルトのノード名は 「BRN_xxxxxx」 で 「xxxxxx」 はイーサネットアドレス （MAC アドレス) 
の末尾の6桁です。 



索引 


/ プリンタ設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （MAC アドレス）を 

メモ調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお 

J _使いになる前に j 一「コントロールパネルの見かた」一「ポタン」一「プリンタ設定 

ページの印刷 j を参照してください。 


設定するプリントサーバーをリストから選択し、ダブルクリックします。 

[パスワード]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 


[ NetWare ] タブを選択します 0 


[動作モード]で[キューサーバー]が選択されていない場合は、[キューサーパー] 
を選択します。 
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BRAdmin Professional を使用す る# 


正しい NDS ツリーと NDS コンテキストを選択します。 

手動で入力するか、 NDS ツリーのそばにある下向き矢印をクリックして NDS ツリーを選択し、 
NDS コンテキストのそばにある[変更]をクリックして NDS コンテキストを選択します。 
BRAdmin を使用して自動的に表示させることができます。 


8 [ NDS キューの変更]をクリックします。 


9 [ Netware プリントキュ ー] の画面で、適切なツリーとコンテキストを選択します。 


[作成]をクリックします。 


キュー名を入力し、ボリューム名を指定します。 

•ボリ ューム名が分からない場合は[参照]をクリックし、 NetWare ボリュームを検索します。 
入力した情報に誤りがなければ、 [0K] をクリックします。 


第6章 
プリントサ-パ¬ 



イ乍成したキュ—名が、指定したツリーとコンァキストに表爪されます。キュー名が[サービス中の ^ 
プリントキュー]ウィンドウに移動します。キュー名情報に加えてツリーとコンテキストの情報 DLC 
も、このウインドウに表示されます。 


VQ [閉じる]をクリックします。 トラプル対応 

これで、プリントサーバーは、適切な NetWare サーバーにログインします。 、 


BRAdmin Professional を終了します。 

これで印刷の準備は完了です。 


第10章 
付録 
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Novell NWADMIN と BRAdmin Professional を使用す る # 


^ Novell NWADMIN と BRAdmin Professional を使用する 

プリントサーバー （NDS モードでのキューサーバーモード）の設定 

BRAdmin Professional と NWADMIN アプリケーションを併用して、 NetWare ファイルサーバー 
を設定します。 


NetWare 4.1 x 以降のファイルサーパーに、 NDS モードの ADMIN としてログインし 
ます。 


2 NWADMIN アプリケーシヨンを起動します。 


目的のフリンタを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作成]をク 
リックします。 


4 [新しいオブジェクト]メニューで[プリンタ]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


5 プリンタ名を入力し、[作成]を選択します。 


プリントキューを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト]-[作成]をク 
リツクします。 


[新しいオブジェクト]メニューで[フリントキュ ー] を選択し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 


8 [デイレクトリサービスキュ ー] を選択し、プリントキューの名前を入力します。 


9 プリントキューボリュームを選択するボタンをクリックします。 

必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、[使用可能なオブジェクト]から目的のボ 
リユームを選択し、 [0 K ] をクリックします。 


1 Q [作成]をクリックします。 
印刷キューが作成されます。 


必要に応じてコンテキストを変更し、手順4で作成したプリンタ名をダブノしクリック 
します。 


[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。 


第6章 
プリントサ-パ- 



第8章 
D し C 


第 9 章 
トラブル対応 


第10章 
付録 



必要に応じてコンテキストを変更し、手順7で作成したプリントキューを選択します。 


14 [設定]をクリックし、[フリンタの種類]を「その他/不明」に設定します。 
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[ OK ] をクリックします。 


16； 必要に応じてコンテキストを変更し、[オブジェクト]-[作成]をクリックします。 


[新しいオブジェクト]メニューで[フリントサーバー]を選択し、 [ OK ] をクリック 
します。 


プリントサーパー名を入力し、[作成]を選択します。 

プリントサーバーの NetWare プリントサーバー名を、 BRAdmin Professional の [NetWare] 夕 
ブに表示されるとおりに入力します。 

名前を変更していなければ、通常は、デフオルトのサービス名 BRN xxxxxx P1 です。 


A ~ プリンタ設定ページを印刷して、サービス名とイーサネットアドレス （MAC アドレス） 
メモを調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタを 
お使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた』一「ポタン j 一 r プリンタ設定 
ページの印刷 j を参照してください。 



プリントサーバーにパスワードを設定しないでください。設定するとログインできなく 
なります。 


フリントサーバーの名前をダブルクリックします。 


[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。 


必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、手順4で作成したプリンタを選択 
します。 


[0 K ] をクリックし、もう一度 [0 K ] をクリックします。 


23 NWADMIN を終了します。 


フ4 BRAdmin Professional を起動します。 

右側のリストに1つ以上のプリントサーバーが表示されます。 

デフオルトのノード名は 「BRN_xxxxxx」 で 「xxxxxx」 はイーサネットアドレス （MAC アドレス） 
の末尾の6桁です。 


第6章 
プリントサ-パ- 



第8章 
D し C 


第9章 
トラブル対応 


第10章 
付録 



A 一_I プリンタ設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （MAC アドレス）を 
メモ調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第 1 章プリンタをお 
使いになる前に」一「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「プリンタ設定 
ページの印刷」を参照してください。 
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25 

w 

茨 


茨 


設定するプリントサーバーをリストから選択し、ダブルクリックします。 
[パスワード]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 
デフオルトのパスワードは access です。 


[ NetWare ] タブを選択します 0 


動作モードとして[キューサーバー]を選択します。 

NetWare サーバー名によって割り当てられる同 _ のサービスを、キューサーバーモードとリモー 
トプリンタモードの両方で使用することはできません。 

デフオルトの NetWare サービスではないサービスで キューサーバー 機能を使用する場合 
メモは、 NetWare と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりませ 
ん。詳しい方法は、本書の「付録」を参照してください。 


NDS ツリー名を入力します。 

プリントサーバーは、 NDS キューとバインダリキューの両方に対してサービスを行うことができ 
ます。 


フリントサーバーを口ードするコンテキスト名を入力します。 


設定した内容を保存したことを確認して、 BRAdmin Professional を終了します 0 
これで印刷の準備は完了です。 



索引 


プリントサーバー （ NDS モードでのリモートプリンタモード）の設定 


NWADMIN (NetWare 管理ユーテイリテイ）と BRAdmin Professional を使用して、プリント 
サーバーをリモートプリンタモードに設定します。 


NetWare 4.1 x ファイルサーパーに PSERVER NLM (NetWare Loadable Module ) が 
口ードされていることを確認し、ファイルサーパーに NDS モードで ADMIN として口 
グインします。 



NWADMIN アプリケーシヨンを起動します。 


目的のプリンタを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト]一[作成]を選択 
します。 


4 [新しいオブジェクト]メニューで[プリンタ]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

5 プリンタ名を入力し、[作成]を選択します。 


7-12 NetWare 3 または 4 システムの設定 






















Novell NWADMIN と BRAdmin Professional を使用す る # 


3 
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茨 

茨 

W 


PSERVER NLM のプリントサーバーの名前をダブルクリックします。 


[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。 


必要に応じデイレクトリコンテキストを変更し、手順5で作成したプリンタをダブル 
クリックします。 


プリンタ番号をメモに記録し、 [ OK ] をクリックします。 
記録したプリンタ番号は後で使用します。 


フリントキューを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト]一[作成]をク，第6章 

リックます。 パ_ 


[新しいオブジェクト]メニューで[プリントキュー]を選択し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 



[デイレクトリサービスキュー]を選択し、プリントキューの名称を入力します。 DLC 


フリントキューボリュー厶を選択するボタンをクリックします。 

必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、ボリューム（オブジェクト）を選択して、 
[0 K ] をクリックします。 


[作成]をクリックします。 
プリントキューが作成されます。 


必要に応じてコンテキストを変更し、手順5で作成したプリンタ名をダブノレクリック 
します。 


第 9 章 
トラプル対応 



[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。 


必要に応じてコンテキストを変更し、作成したフリントキューを選択します。 


[0 K ] をクリックし、もう一度 [0 K ] をクリックします。 


NWADMIN を終了します。 


BRAdmin Professional を起動します。 

右側のリストに1つ以上のプリントサーパーが表示されます。 

デフオルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で 「xxxxxxj はイーサネットアドレス （ MAC アドレス) 
の末尾の6桁です。 
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プリンタ設定ページを印刷して、 NetWare サービス名とイーサネットアドレス (MAC 
メモアドレス）を調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章 
プリンタをお使いになる前に」一「コントロールパネルの見 かた」一 「ポタン」 — 「プ 
リンタ設定ページの印刷」を参照してください。 


茨 

茨 


25 


設定するフリントサーバーをリストから選択し、ダブルクリックします。 

[パスワード]が表示されます。 


パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

デフオルトのパスワードは access です。 


[ NetWare ] タブを選択します。 


[動作モード]として[リモートプリンタ]を 、 [PSERVER NLM ] として手順6で指 
定したプリントサーパー名を、[プリンタ番号]として手順9で記録したプリンタ番号 
を入力します。 


- NetWare プリントサーバーによって割り当てられる同 _ のサービスを、キューサーバー 

メ；モードとリモートプリンタモードの両方で使用することはできません。デフオルトの 
NetWare サービスではないサービスでリモートプリンタ機能を使用する場合は、 
NetWare と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりません。 


[0 K ] をクリックし 、 BRAdmin Professional を終了します。 



ここで、いったん NetWare ファイルサーバーコンソールから PSERVER NLM をアンロードし、 

設定した内容を反映するために再口ードする必要があります。 索引 


BRAdmin Professional や Novell NWADMIN アプリケーションではなく、弊社の BRCONFIG プ 
ログラムと標準の Novell PCONSOLE ユーティリティを併用して印刷キューの設定を行うことも 
できます。 BRCONFIG プログラムは BRAdmin Professional のインストール時に同時にインス 


I ルされます。[スタート]メニューから[プログラム （ Windows ® XP の場合は[すべてのプロ 


グラム ])]- [FUJI XEROX Administrator Utilities ] - [FUJI XEROX BRAdmin Professional 


Utilities ] — [ BRConfig ] の順にクリックすると起動できます。 
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钃 PCONSOLE と BRCONFIG を使用する 

プリント サーバー （ Bindery エミユ レーシヨンモードでの キューサーバー モード）の設定 


Supervisor (NetWare 3. xx ) または ADMIN (NetWare 4 .xx 以降、バインダリモード 
の場合は / b オプションの指定が必要）としてログインします。 


Windows ® の[スタート]メニューから[プログラム （ Windows ® XP の場合は[すべ 

てのプログラム ])]- [FUJI XEROX Administrator Utilities ] - [FUJI XEROX 
BRAdmin Professional Utilities ] — [ BRConfig ] の順にクリックします 0 


プリントサーバーのリストから一致するフリントサーバー名を選択します。 
プリントサーパーが接続されましたというメッセージが表示されます。 

4 「#」プロンプトにパスワードを入力します。 

デフォルトのパスワードは access です。入力したパスワードは表示されません。 
Enter username > プロンプトが表示されます。 


第6章 
プリントサ-パ- 



何も入力せずに、 < ENTER > キーを押します。 
Local > プロンプトが表示されます。 


次のコマンドを入力します。 

SET NETWARE SERVER servername ENABLE 


第 8 章 
D し C 


第 9 章 
トラブル対応 


servername は、印刷キューを作成するファイル サーバー の名前です。複数のファイル サーバー か 第 1 〇 章 

ら印刷を行う場合は、このコマンドを必要なだけ繰り返します。 


7 EXIT と入力します。 

設定した内容を保存して、 BRCONFIG リモートコンソールプログラムを終了します。 


8 Novell PCONSOLE ユーテイリテイを起動します。 


9 NetWare 4. xx の場合にはく F 4 >キーを押下して Bindery モードに切り替えます。 


IfT [使用可能な項目]メニューで、[プリントサーパー情報 ] (NetWare 4. xx ) または[プ 
リントサーバ ー ](NetWare 4. xx ) を選択します 0 

參 NetWare 4. lx の場合は、警告メッセージが表示されますが、そのまま次へ進んでください。 

現在のプリントサーバーのリストが表示されます。 


< INSERT > キーを押し、 NetWare プリントサーパー名を入力します。 

新しいエントリが作成されます。 

デフオルトの NetWare プリントサーバー名は 「 BRN _ xxxxxx _ P 1」 で 「 xxxxxx 」 はイーサネット 
アドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁です。 
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< ESCAPE > キーを押します。 

[使用可能オプション]メニューに戻ります。 


[プリントキュー情報] (NetWare 3. xx ) または[プリントキュー] ( NetWare 4. xx ) を 
選択します。 

設定済みプリントキュ _ のリストが表ホされます。 


14 < INSERT > キ_を押し、作成するキューの名称を入力します。 

ファイルサーバー上に新しいキューが作成されます。 

作成するキューの名称は、プリントサーバーリソースと関連のない名称でもかまいません。簡単で 
短く覚えやすい名称にすることをお勧めします。 


15 

茨 


< ENTER > キーを押します。 


新しいキュー名が反転表示されていることを確認し、 < ENTER > キーを押します。 


[キューサーパー] (NetWare 4 .xx の場合は[プリントサーパー])を選択して、 
< ENTER > キーを押します。 


印刷キューから印刷ジョブを出力するネットワークプリントサーバーを指定します。 
新しいキューの場合は、関連付けられているプリントサーパーはありませんので、このリストには 
何も表示されません。 


< INSERT > キーを押します。 

選択可能なキューサーバーのリストが表示されます。 



2〇 手順11で作成したプリントサーバーサービス名を選択し、 < ENTER > キーを押しま が 1 


< ESCAPE > キーを数回押します。 
[使用可能オプション]メニューに戻ります。 


29 プリントサーパーに印刷ジョブ用ファイルサーバーの再スキヤンを実行させます。 

プリンタの電源を入れ直すか、または BRCONFIG または TELNET の SET NETWARE RESCAN 
コマンドを使用し、プリントサーパーにファイルサーバーの再スキヤンを実行させます。 


プリント サーバー （ NDS モードでの キューサーバー モード）の設定 


1 NetWare 4.1 x ファイルサーバーに、 NDS モードの ADMIN としてログインします。 

2 ワークステーションから PCONSOLE ユーテイリテイを実行します。 




[利用可能な項目]メニューの[プリントサーバー]を選択します。 
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4 < INSERT > キーを押し、フリントサーバー名を入力します。 

プリントサーパーの NetWare プリントサービス名を、プリンタ設定ページに表示されるとおりに 
入力します。 

名称を変更していなければ、デフォルトの NetWare プリントサービス名は 「 BRN _ xxxxxx _ P 1」 で 
「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁です。 

プリンタ設定ページを印刷して、 NetWare プリントサービス名とイーサネットアドレス 
メ : P (MAC アドレス）を調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第 
1章プリンタをお使いになる前に』一「コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一 
「プリンタ設定ページの印刷」を 参照 してください。 



プリントサーバーにパスワードを設定しないでください。設定するとログインできなく 
なります。 


第6章 
プリントサ-パ¬ 


く ESCAPE > キーを押します。 

[利用可能な項目]メニューに戻ります。 


6 [フリントキュー]を選択します。 


< INSERT > キーを押し、フリントキュー名を入力します。 


8 再度 < INSERT > キーを押し、適切なボリューム名を選択します。 


< ESCAPE > キーを押します。 

メインメニューに戻ります。 


10 新しいキュー名が反転表示されていることを確認し、 < ENTER > キーを押します。 


[プリントサーパー]を選択し、 < ENTER > キーを押します。 

このプリントキューから印刷ジョブを出力するネットワークプリントサーパーが指定されます。 
プリントサーパーの指定がはじめての場合は、リストには何も表示されません。 



第8章 
D し C 


第9章 
トラブル対応 


第10章 
付録 




] < INSERT > キーを押します。 

使用可能なキューサーバーのリストが表示されます。 


^ 手順4で入力したフリントサーバー名を選択します。 

ノ/ リストに追加されます。 


< ENTER > キーを押します。 
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< ESCAPE > キーを数回押します。 
[利用可能な項目]メニューに戻ります。 


16 [利用可能な項目]メニューの[プリンタ]を選択します。 


< INSERT > キーを押し、プリンタ名を入力します。 


|8 作成したプリンタ名が反転表示されているのを確認し、 < ENTER > キーを押します。 
[プリンタの環境設定]画面が表示されます。 


[プリントキュー割当て]:(リスト参照）を選択し、 < ENTER > キーを押します。 
プリントキューは割当てられていないので、プリントキューのリストには何も表示されません。 


2〇 < INSERT > キ_を押します。 

プリントキューのリストが表示されます。 


手順7で作成したプリントキュー名を選択します。 


< ESCAPE > キーを数回押します。 
[利用可能な項目]メニューに戻ります。 


[プリントサーパ]を選択し、手順4で入力したプリントサーパー名を選択します。 


24 [プリントサーバ—情報]メニューの[プリンタ]オプションを反転表示にします。 


< INSERT > キーを押し、手順17で入力したプリンタ名を選択します。 




?f) < ESCAPE > キーを数回押し、 PCONSOLE を終了させます。 
DOS プロンプトへ戻ります。 


Windows ® の[スタート]メニューから[プログラム （ Windows ® XP の場合は[すべ 

てのプログラム ])]- [FUJI XEROX Administrator Utilities ] - [FUJI XEROX 
BRAdmin Professional Utilities ] - [ BRConfig ] の順にクリックします 0 


28 プリントサーパーのリストから一致するフリントサーバー名を選択します。 
プリントサーバーが接続されましたというメッセージが表示されます。 

291 r # j プロンプトにパスワ—ドを入力します。 

デフォルトのパスワードは access です。入力したパスワードは表示されません。 
Enter username 〉 フロンブトが表示されます。 
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3〇 何も入力せずに、 < ENTER > キーを押します。 

Local > プロンプトが表示されます。 


次のコマンドを入力します。 

SET SERVICE service TREE tree 

SET SERVICE service CONTEXT Context 


• tree は NDS ツリー名です。 

• Context はプリントサーバーをロードするコンテキスト名です。 

デフオルトの NetWare プリントサーパー名は 「 BRN _ xxxxxx _ P 1 j で 「 xxxxxxj はイーサネッ 
トアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁です。 

• ウェブブラウザで TCP / IP プロトコルを使用してプリントサーバーに接続し、 NetWare フロト 第 6 章 

コル設定を選択して、 TREE 名および CONTEXT 名を入力することもできます。 、プ 1 」ントサ 


BRCONFIG または TELNET の SET NETWARE RESCAN コマンドを使用してプリン 
トサーバーにフアイルサーバーの再スキヤンを実行させるか、プリンタの電源を入れ 
直します。 


NetWare プリントサーバーによって割り当てられる同 _ のサービスを、キューサーバーモードと 
リモートプリンタモードの両方で使用することはできません。 


メ 3 


デフオルトの NetWare サービスではないサービスでリモートプリンタ機能を使用する場 
合は、 NetWare と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりませ 

ん。サービス名の詳細は、「サービスの使用」を参照してください。 


プリントサーバー（リモートプリンタモード）の設定 



第8章 
D し C 


第9章 
トラブル対応 


第10章 
付録 


ファイルサーバーに PSERVER NLM (NetWare Loadable Module ) が口ードされて 
いることを確認します。 




ファイルサーバーにログオンします。 

• NetWare 4. lx を使用している場合は、ワークステーシヨンから ADMIN としてファイルサーバーに 
ログインします （ NDS サボートが必要な場合は、バインダリモードでログインしないでください)。 


• NetWare 2. xx または 3. xx を使用している場合は、 SUPERVISOR としてログインします 



ワークステーションから PCONSOLE ユーテイリテイを実行します。 


[利用可能な項目]メニューで[プリントキュー情報] (NetWare 3. xx ) または[プリ 
ントキュ ー] (NetWare 4. xx ) を選択します 0 
新しいプリントキューが作成されます。 


< INSERT > キーを押し、フリントキユー名を入力します。 

NetWare 4. xx の場合はボリューム名の入力も必要です。 < INSERT > キーを押し、適切なボリュー 
ム名を選択します。 


< ESCAPE > キーを押します。 

メインメニューに戻ります。 
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PCONSOLE と BRCONFIG を使用する _ 


• NetWare 4. xx システムで NDS をサポートしたリモートプリンタを設定する場合 

a PCONSOLE のメニューで[プリントサーバー]を選択し、ファイルサーバーに口ードされて 
いる PSERVER NLM のプリントサーバー名を選択します。 
b [プリンタ]を選択します。 

c < INSERT > キーを押し、[オブジェクト]の[クラス]メニューを表示します。 
d < INSERT > キーを押し、プリンタ名（任意）を入力します。 
e プリンタ名を反転表示し、 < ENTER > キーを2回押します。 

[プリンタの設定]メニューを表示します。 

f PCONSOLE によってプリンタ番号が割り当てられています。プリンタ番号をメモに記録して 
おきます（記録したプリンタ番号は後で使用します)。 
g [プリントキュー割当て](リスト参照）を反転表示し、 < ENTER > キーを押します。 
h < INSERT > キーを押します。 

使用可能なキューのリストを表示します。 

i リモートプリンタに割り当てる印刷キューの名前を反転表示し、 < ENTER > キーを押します。 
j メニューの他の項目の設定は必要ありません。 < ESCAPE > キーを数回押し、 PCONSOLE を終 
了します。 

k リモートプリンタ名とプリンタ番号のセクションの手順を実行します。 

「 BRCONFIG を使用して、リモートプリンタ名とプリンタ番号を割り当てる」を参照し 
てください。 

• NetWare 3. xx システムでのリモートプリンタを設定する場合 

a PCONSOLE のメインメニューで[プリントサーバー情報]を選択し 、 PSERVER NLM の名称 
を選択します。 

b [プリントサーバーの設定]を選択し、[プリンタの設定]を選択します。 
c 任意の「未インストール」プリンタを選択し、 < ENTER > キーを押します。 

プリンタ番号をメモに記録しておきます（記録したプリンタ番号は後で使用します）。 
d 必要に応じて、プリンタの名称を入力します。 
e [種類]を選択して < ENTER > キーを押します。 

f [リモートその他/不明]を反転表示し、もう一度 < ENTER > キーを押します。 

メニューの他の項目の設定は必要ありません。 
g < ESCAPE > キーを押します。 

設定した内容を保存します。 

h < ESCAPE > キーを押し、[プリンタがサービスを行うキュー]を選択します。 
i 設定したプリンタの名前を反転表示し、 < ENTER > キーを押します。 
j < INSERT > キーを押し、目的の印刷キューを選択します。 
k < ENTER > キーを押します。 

デフォルトの優先順位を選択します。 

I < ESCAPE > キーを数回押して、 PCONSOLE を終了します。 
m リモートプリンタ名とプリンタ番号のセクションの手順を実行します。 

「 brconfig を使用して、リモートプリンタ名とプリンタ番号を割り当てる」 laasak を参照し 
てください。 


第6章 
ブリントサ-パ- 



第8章 
D し C 


第9章 
トラブル対応 


第10章 
付録 
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PCONSOLE と BRCONFIG を使用す る# 


• BRCONFIG を使用して、リモートプリンタ名とプリンタ番号を割り当てる 


ク 

及 


Windows ® の[スタート]メニューから[プログラム （ Windows ® XP の場合は[すべ 

てのフログラム ])]- [FUJI XEROX Administrator Utilities ] - [FUJI XEROX 
BRAdmin Professional Utilities ] - [ BRConfig ] の順にクリックします。 


フリントサーバーのリストから一致するプリントサーパー名を選択します。 

プリントサーバーが接続されましたというメッセージが表示されます。 


「#」フロンプトにパスワードを入力します。 

デフオルトのパスワードは access です。入力したパスワードは表示されません。 
Enter username 〉 プロンプトが表示されます。 


何も入力せずに、 < ENTER > キーを押します。 

Local > プロンプトが表示されます。 


次のコマンドを入力します。 

SET NETWARE NPRINTER nlm number ON service 

SET NETWARE RESCAN 

EXIT 

• nlm は、ファイルサーバー上の PSERVER NLM でロードされたフリントサーバーの名前で 
す。 

• number はプリンタ番号です。この番号は、前の手順の PCONSOLE での設定で選択したプ 
リンタ番号と一致していなければなりません。 


例えば、プリントサーバー BRN 310107 P 1 が FX 1 PS という名称の PSERVER NLM を使用し 



ているとします。このプリントサーバーを使用するプリントサーバーに、「プリンタ番号 3 j を設 
定するには、次のコマンドを入力します。 索引 



SET NETWARE NPRINTER FX1PS 3 

SET NETWARE RESCAN 

EXIT 


• ウェブブラウザから TCP / IP フロトコルを使用してプリントサーバーに接続し、 NetWare プ 
ロトコル設定を選択して、リモートプリンタ名を入力することもできます。 


^ NetWare プリントサーバー名によって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバ 

モードとリモートプリンタモードの両方で使用することはできません。 


ここで、いったん NetWare ファイルサーバーコンソールから PSERVER NLM をアンロードし、 
設定した内容を反映するために再口ードする必要があります。 
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その他の情報 


IP アドレスの詳しい設定方法については、「第 6 章プリントサーバー 設定を参照してくだ 
さい。 
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第7章 


Netware 




第9章 
トラブル対応 


第10章 
付録 


















概要 


DLC は、 Windows NT ®4.0 および Windows ® 2000に標準でサボートされているプロトコルです。 
その他の OS (Windows NT ®3. x ) の場合は、 Hewlett-Packard JetDirect 力ードをサボートする 
サードパーテイ製のソフトウェアの追加によって使うことができます。 


⑩ 設定の流れ 

1. DLC プロトコルをインストールします。 

2. コンピュータの設定をします。 

A ~ プリンタ設定ページを印刷することができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の 
メモ「第1章プリンタをお使いになる前に j _「コントロ— ルパネルの 見 かた』 一 「ボタ 
ン」 一 「プリンタ設定ページの印刷』を参照してください。 



DLC プロトコルにはルーティング機能がないため、印刷ジョブを出力するコンピュー 
夕とプリントサーバー間にルータを使用することはできません。 


第6章 
プリントサ-パ- 


第7章 
Netware 



第9章 
トラブル対応 


第10章 
付録 
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概要 











DLC の設定 


Windows NT® 4.0 、 Windows® 2000 で DLC を使用するには、 DLC プロトコルをインストールし 
ます。 

^ Windows® 2000 


[スタート]メ ニュー から[設定] 一[コン ト ロー ルパネル]の順にクリックし、 
[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリックします。 


2 


[口ーカルエリア 接続]を選択し、 [ファイル] メ ニユー から [プロパティ] を選択し 
ます。 

[ローカルエリア接続のプロパティ]が表示されます。 




[全般]タブの[インストール]をクリックします。 


[プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。 


[ DLC プロトコル]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 
変更した内容が反映されます。 


钃 Windows NT®4.0 


[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]の j 嗔にクリックし、 
[ネットワーク]をダブルクリックします。 

[ネットワーク]が表示されます。 


第6章 
プリントサ-パ- 


第7章 
Netware 




第9章 
トラプル対応 


第10章 
付録 



[フロトコル]タブをクリックし、[追加]をクリックします。 



[プロトコル]を選択し [ OK ] をクリックします。 

インス I ルに必要なファイルの格納場所の指定が必要な場合もあります。 

• Intel ベースのコンピュータの場合は、 Windows NT® 4.0 の CD-ROM の i386 ディレクトリに必 


要なファイルが格納されています。 

• Intel ベースのコンビュータでない場合は、 Windows NT®4.0 の CD-ROM の該当するデイレク 


トリを指定します。 
[閉じる]をクリックします。 


4 コンピュータを再起動します。 

変更した内容が反映されます。 
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コンピュータの設定 


鏽 Windows® 2000 

すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、「プリンタドライバがインストールさ 
れている場合を参照してください。 


[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[フリンタの追 
カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


2 [次へ]をクリックします。 


[口ーカルプリンタ]をクリックし、[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出 
してインストールする]チェックボックスを外します。 


4 [次へ]をクリックします。 


[新しいポートの作成]を選択し、 [ Hewlett-Packard Network Port ] を選択します。 


@ [次へ]をクリツクします。 

[力ードアドレス]の下側のポツクスに使用可能なプリントサーパーのイーサネツトアドレス 
(MAC アドレス）が表示されます。表示されていない場合は、[最新の情報に更新]をクリックし 
てください。 


目的のフリントサーバーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を選択します。 
選択したプリントサーバーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）が、[力ードアドレス]の下 
側のボックスに表示されます。 

^~| • イーサネットアドレス （ MAC アドレス）は、プリンタの設定ページに記載されてい 

メモ ます。 

プリンタ設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （ MAC アドレス） 
を調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリン 
夕をお使いになる前に」一 1 ■コントロールパネルの見かた j _「ボタン j _「プリン 
夕設定ページの印刷 j を参照してください。 

• [タイマ]をクリックして表示されるダイアログボックスで「連続 j を「ジョブこと j 
に変更しないと、他のコンピュータからは使用できません。 



索引 


5 


目的のポートの名称を入力し、 [0 K ] をクリックします。 



ポートの名称が、 LPT 1 などの既存のポートまたは DOS デバイスと重複しないように 
注意してください。 


9 [プリンタポート]画面で[次へ]をクリックします。 
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Windows® 2000 參 


10 使用するプリンタドライバを指定します。 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 上の保存場所を参照します。 
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。 


[次へ]をクリックします。 

一すでにプリンタドライバがインス!'ールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
メ壬うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメツセージは表示されません。 


12 プリンタの名称を入力し、 DOS アプリケーションから印刷するかどうかを指定しま 


[次へ]をクリックします。 


id このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は[共有名]を入力して、 
[次へ]をクリックします。 

「プリンタの追加ウイザードを完了しています」画面が表示されます。 


g 共有した場合は、必要に応じて[場所]と[コメント]を入力して、[次へ]をクリック 
します。 


夕 [完了]をクリックします。 


A ~ プリンタドライバがインス!'ールされている場合 

メモ① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
_ I ンタをダブルクリックします。 

② [プリンタ]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ 手順5〜 9 iaaalk を実行したあとで、[完了]をクリックします。 


第6章 
プリントサ-パ- 


第7章 
Netware 



第9章 
トラブル対応 


第10章 
付録 


索引 
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Windows NT® 4.0# 


罾 Windows NT® 4.0 

すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、「プリンタドライバがインス!ルさ 
れている場合 _i を参照してください。 


[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[フリンタの追 
カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 




[このコンピュータ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


惑 


[ネットワークプリンタサーバー]を選択しないように注意してください。 




[ポートの追加]をクリックします。 


夕 




[利用可能なプリンタポート]のリストから [ Hewlett-Packard Network Port ] を選択 
し、[新しいポート]をクリックします。 

[力ードアドレス]の下側のボックスに使用可能なプリントサーバーのイーサネットアドレス （MAC ア 
ドレス）が表示されます。表示されていない場合は、[最新の情報に更新]をクリックしてください。 

目的のプリントサーパーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を選択します。 
選択したプリントサーバーのイーサネットアドレス （MAC アドレス）が、[力ードアドレス]の下 
側のボックスに表示されます。 


メモ 


イーサネットアドレス （MAC アドレス）は、プリンタの設定ページに記載されてい 
ます。 

プリンタ設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （MAC アドレス） 
を調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリン 
夕をお使いになる前に」一 1 ■コントロールパネルの見かた」一「ボタン」一「プリン 
夕設定ページの印刷 j を参照してください。 

[タイマ]をクリックして表示されるダイアログボックスで「連続 j を「ジョブこと j 
に変更しないと、他のコンピュータからは使用できません。 


第6章 
プリントサ-バ- 


第7章 
Netware 



第9章 
トラブル対応 


第10章 
付録 


索引 


6 目的のポートの名称を入力し、 [〇 K ] をクリックします。 



ポートの名称が、 LPT1 などの既存のポートまたは DOS デバイスと重複しないように 
注意してください。 


[プリンタポート]画面で[閉じる]をクリックします。 

手順6で入力した名称が、チェックマークの付いた状態で使用可能ポートのリストに表示されます。 


し 8 ノ [次へ]をクリックします。 
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Windows NT® 4.0« 


9 使用するプリンタドライバを指定します。 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 上の保存場所を参照します。 
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。 


[次へ]をクリックします。 

A ~ すでにプリンタドライバがインス!'ールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
メ壬うかを確認するメッセージが表示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメツセージは表示されません。 


必要に応じて、[プリンタ名]を変更します。 


第6章 
プリントサ-パ- 


複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う 
プリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は[共有名]を入力します。 
印刷に使うコンピュータのオペレーティングシステムを選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 


14 テスト印刷をするかどうかを選択し、[完了]をクリックします。 

參 [はい]を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。 

參 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく印刷されるか確認してくださし、。 


A ~ プリンタドライバがインス!'ールされている場合 

メ；① [スター ト] メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをダブルクリックします。 

② [プリンタ]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポー ト] タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ 手順4〜を実行したあとで、[完了]をクリックします。 


第7章 
Netware 



第9章 
トラブル対応 


第10章 
付録 
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他のシステムでの DLC の 設定# 


鏽他のシステムでの DLC の設定 

他のネットワークシステムで DLC を使用するには、通常はサードパーテイ製のソフトウェアが必 
要です。システムへの DLC プロトコルのインストール方法は、ソフトウェアのマニュアルを参照 
してください。 


ネットワークポートを作成します。 

「コンピュータの設定」の 「Windows NT ® 4.0」の場合と同様です。 

プリントサーバーのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）は、設定作業中に自動的に表示され 
ます。 




通常の OS でのプリンタ設定方法でプリンタを作成します。 

プリンタを LPT 1 パラレルポートに接続するのではなく、作成したネットワークポートに接続する 
点だけが異なります。 



プリンタの処理が遅い場合は、ジョブがプリントスプーラタイムアウトになる場合があ 
ります。 


第6章 
プリントサ-パ- 


第7章 
Netware 



第9章 
トラブル対応 


第10章 
付録 
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その他の情報 


IP アドレスの詳しい設定方法については、「第 6 章 プリ ント サーバー 設定を参照してくだ 
さい。 
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トラブルシューテイング 
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第6章 
プリントサ-バ- 


第7章 
Netware 



第10章 
付録 


索引 
























概要 


プリントサーバーを使用する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説明してい 
ます。 


問題の種類を下記の3つに分けています。該当する問題のページを参照してください。 
• インストールについての問題 
• プロトコル固有の 問題!*^_ 

• その他の問題 


第6章 
プリントサ-バ- 


第7章 
Netware 


第8章 
D し C 



第10章 
付録 


索引 
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概要 









インス I ルについての問題 


ネットワークを通じて印刷することができない場合は、次の項目をチェックします。 


\ プリンタの電源がオンで、オンラインであり、印刷できる状態であることを確認しま 

- i プリンタ設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス （MAC アドレス）を 

^ 調べることができます。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお 

_使いになる前に」 一 1 ■コン ト ロー ルパネルの見 かた」一「ポタン」一 「プリンタ設定 

ページの印刷 j を参照してください。 

a. 本体背面の 10BASE/100BASE-TX ポートの近くにあるネットワーク LED が点滅していない場 
合は、ネットワークファームウエアに異常のある可能性があります。手順3を参照してくださ 
い0 




b. この場合は、プリントサーバーを工場出荷時のデフォルトにリセットします。詳しくは、プリ 
ンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお使いになる前に」一「コントロールパネルの 
見かた j _「ボタン」一「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。 

その後で、プリンタの電源を入れ直し、プリンタ設定ページを印刷します。 

設定情報は印刷できるのに通常のドキュメントが印刷できない場合は、次の手順を実 
行します。 

次のどの手順を実行しても印刷できない場合は、八ードウエアまたはネットワークに問題があると 
考えられます。 

a. TCP/IP を使用している場合 

コンビュータから次のコマンドを実行し、プリントサーパーへの ping を確認します。 


第6章 
プリントサ-バ- 


第7章 
Netware 


第8章 
D し C 



Pina ipaddress 


第10章 
付録 


ipaddress はプリントサーバーの IP アドレスです。 

プリントサーバーに IP アドレスが口ードされるまでに、 IP アドレスの設定後最大2分間程度か索引 
かる場合があります。 

• 応答が正しく返される場合は、「プロトコル固有の問題」の各トラブルシューティング 
へ進みます。 

例） C:¥>Ping 192.168 .1.45 


Pinging 192.168 .1.45 with 32 bytes of data : 


Reply from 192.168 .1.45: bytes =32 time <10 ms TTL =255 
Reply from 192.168 .1.45: bytes =32 time <10 ms TTL =255 
Reply from 192.168 .1.45: bytes =32 time <10 ms TTL =255 
Reply from 192.168 .1.45: bytes =32 time <10 ms TTL =255 


Ping statistics for 192.168 .1.45: 

Packets : Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss ), 
Approximate round trip times in milli - seconds : 

Minimum = 0 ms , Maximum = 0 ms , Average = 0 ms 


9-3 


インストールについての問題 















• 応答が返らない場合は、手順3を確認した後で、 「 TCP / IP のトラブルシューティング」へ 
進みます。 

例） C:¥>Ping 192.168 .1.45 

Pinging 192.168 .1.45 with 32 bytes of data : 

Request timed out . 

Request timed out . 

Request timed out . 

Request timed out . 


Ping statistics for 192.168 .1.45: 

Packets : Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss ), 

Approximate round trip times in milli - seconds : 

Minimum = 0 ms , Maximum = 0 ms , Average = 0 ms 

b . Novell システムを使用している場合 

ネットワーク上にプリントサーバーが存在していることを確認します。 

① SUPERVISOR (スーパーバイザ権限のあるユーザーではない）または ADMIN (Netware 4 

以降のサーバーの場合）としてログインします。 

② PCONSOLE または NWADMIN を実行します。 

③ [PRINT SERVER INFORMATION (プリントサーバー情報)]を選択し、プリントサーバー 

の名称を選択します。 

④ このプリントサーバー名が前に入力した名称であることを確認します。 


第6章 

ブリントサ-パ ■ 


第7章 
Netware 



[Print Server Status and Control (プリントサーバーのステータスと制御）]がメニューに表示さ 
れている場合は、プリントサーバーがネットワークから認識されています 。 「Novel NetWare の第章 
トラブルシューティング」へ進みます。それ以外の場合は手順3へ進みます。 付® 


c . AppleTalk を使用している場合 

[セレクタ]の [ LaserWriters ] アイコンの下にプリントサーパー名が表示されていることを確 
認します。表示されている場合は正しく接続されています。 「 AppleTalk のトラブルシューティ 
ング」へ進みます。表示されていない場合は手順3へ進みます。 
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インストールについての問題 










手順2で接続できなかった場合は、次の項目を確認します。 

a . プリンタの電源がオンで、オンラインになっていることを確認します。 

b . 接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、設定ぺージを印刷します 。 <Network 
Statics 〉 セクシヨンに <Bytes Transmitted 〉 でデータがあるかどうかを調べます。 

c . LED の表示をチェックします。 

プリントサーバーにはプリンタの背面に2個のネットワーク LED があります。この LED を使 
用して、問題の診断を行うことができます。 

• 消灯 

2つの LED とも消灯している場合は、プリントサーバーがネットワークに接続されていない 


ことを示します。 


• Link/Speed (オレンジ色/緑色） 

オレンジ色： 100 BASE リンク、緑色： 10 BASE リンク 

• Activity 

データの 送受信で点滅 



夕 


5 


リピータまたは八ブを使用している場合は、そのリピータまたはハブの SQE (八ート 
ビート）をオフにします。 

他の八ブを使用している場合やリピータマルチポートの場合は、プリントサーバーを 
別のポートや他の八ブ、またはマルチリピータで試し、元の接続ポートが機能してい 
たかどうかを確認します。 


フリントサーバーとホストコンピュータとの間にプリッジまたはルータが存在する場 
合は、ホストからフリントサーバー への データの送受信ができるように設定されてい 
ることを確認します。 

例えば、ブリッジは特定のイーサネットアドレス （ MAC アドレス）のデータだけが通過できるよ 
うに設定されていること（フィルタリング）があります。プリントサーバーの IP アドレスが含ま 
れるように設定してください。 

ルータは特定のフロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。プリントサー 
バーで使用するプロトコルが通過できるように設定されていることを確認してください。 



プリンタが印刷ジヨブを受け取っているのに印刷されない場合は、テキストジヨブを 
PostScript プリンタに出力していないかどうかをチェックします。自動言語切り替え 
機能のあるフリンタを使用している場合は、プリンタが強制的に PostScript モードに 
切り替えられていないかどうかを確認します。 
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インストールについての問題 












プロトコル固有の問題 


必 TCP/IP のトラブルシューテイング 

八ードウェアとネットワークのチェックでは問題がないにも関わらず、 TCP/IP を使用してプリン 
トサーバーに正しく印刷できない場合は、次の項目をチェックします。 

-設定エラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行うことをお 

メ事勧めします。 

I_I • プリンタの電源を入れ直す。 

• プリントサーバーの設定を削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成します。 


IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認します。 

參 プリントサーバーに IP アドレスが正しく 口ードされていることを確認します（設定ページを印 
刷)。 

•ネット ワーク上のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。 TCP/IP 

印刷の問題で最も多い原因は丨 P アドレスの重複です。 第 6 章 

ブリントサ-パ- 

IP アドレスの入力に BRCONFIG を使用した場合は、次の項目を確認します。 

• < CTRL >+< D > キーを押すか、 EXIT コマンドを入力して、正しくリモートコンソールを終了し 
ていることを確認します。 

• プリンタの電源を入れ直したことを確認します。 

IP アドレスの口ードには設定後最大2分間程度かかることがあります。 


3 TCP/IP プロトコルがプリントサーバーで使用する設定になっていることを確認します。 


ホストコンピュータとプリントサーバーが、どちらも同じサブネット上に存在するこ 
とを確認します。 

サブネットが異なる場合は、両デバイス間でのデータの送受信が行えるようにルータが設定されて 
いることを確認します。 

索引 

a Windows NT®/LAN Server (TCP/IP) のトラブルシューテイング 

Windows NT ® または LAN Server での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 



第7章 
Netware 


第8章 
D し C 


Windows NT® または LAN Server ファイルサーパーに、 TCP/IP および TCP/IP 印刷 
サービスがインストールされ、実行されていることを確認します。 


DHCP などを使用してプリントサーパーの IP アドレスが確定していない場合は、 
[LPD を提供しているサーバーの名称またはアドレス：]に、プリントサーバーの 
NetBIOS 名を入力します。 
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プロトコル固有の問題 

















LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 籲 


❺ LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューテイング 

Windows ® 95/98/ Me で 、 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、次の 
項目をチェックします。 


「LPR ( BLP ) で印刷する」の説明にしたがって 、 FUJI XEROX ピアツーピア印 
刷 ( LPR ) ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されていることを確認しま 
す。 


プリンタドライバのプロパティの[ポートの設定]でバイトカウントを有効にします。 
FUJI XEROX ピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアをインストールするときに、ポート名を入力 
する画面が表示されないことがあります。 < ALT >+< TAB > キーを押すと表示されます。 


第6章 

鏽 NetBIOS での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューテイング ^ 

Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 で 、 NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印刷 m7 ^ 

に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 Netware 



「 NetBIOS で印刷する」の説明にしたがって 、 FUJI XEROX ピアツーピア印刷 
( NetBIOS ) ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されていることを確認しま 
す。 

FUJI XEROX ピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアをインストールするときに、ポート名 
を入力する画面が表示されないことがあります。 < ALT >+< TAB > キーを押すと表示されます。 


第8章 
D し C 



プリントサーバーが、ネットワーク内のコンピュータと同じワークグループまたはド 
メインに所属するように設定されていることを確認します。 

プリントサーパーが「ネットワークコンピュータ」として表示されるまでに、数分かかることがあ 乂 
ります。 

索引 
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プロトコル固有の問題 












FUJI XEROX インターネット印刷のトラブルシューテイ ング# 


❺ FUJI XEROX インターネツト印刷のトラブルシューテイング 


送信側のコンピュータから受信側のフリントサーバーに電子メ ールを送信できることを 
確認します。 

SMTP サーバーを経由して電子メールを受信できる (TCP/IP) リモートサイトのユーザーに、送 
信側コンピュータから電子メールを送信します。 

正しく実行できなければ、送信側コンピュータ、受信側の POP サーバーに設定されたアカウント 
情報が一致していないか、送信側の SMTP サーバーの中継が正しく行われていません。送信側コ 
ンピュータとネットワークボードに設定したアカウント情報が POP サーバーに設定されているア 
カウント情報と一致しているかどうかを再チェックします。 SMTP サーバーの中継については、 
サーバー管理者へ確認してください。 




Windows® 2000 /XP での設定時に、次のデータを入力します。 


第6章 
プリントサ-バ- 


第7章 
Netware 


第8章 
D し C 


容量の小さいファイルの印刷は問題なく、容量の大きいファイルの印刷に問題がある 
場合は、メールシステムを確認し ます。 

メールシステムに原因がある可能性があります。メールシステムによっては、容量の大きいファイ 
ルの印刷時に問題の発生するものがあります。ファイルが宛先に届かない場合も、メールシステム 
に原因があると考えられます。 

このような場合は、送信側コンピュータで分割メール機能を使用します。電子メールが分割して処 
理されるため、ほとんどのメールサーバーで処理することができます。この機能は、プリンタポー 
卜のプロパティで設定します。 

^ Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP の IPP のトラブルシューテイング 

印刷データがファイアウォールを通過できない 

IPP 印刷にポート631を使用すると、印刷データがファイアウォールを通過できない場合がありま第1〇章 
す。ポート番号を変更するか（ポート80など）、ポート631を使用できるようにファイアウォー 付® 

ルの設定を変更します。 

ポート80 (標準 HTTP ポート）を使用するプリンタに、 IPP を使用して印刷ジョブを送信する場 



索引 


http://ip address/ipp 


Windows® 2000 /XP での[詳細]オプションが使用できない 

http://ip_address:631/ もしくは http://ip_address:631/ipp の URL を使用している場合は、 
Windows® 2000 /XP での[詳細]オプションは使用できません。 

[詳細]オプションを使用するには、次の URL を使用してください。 


http://io address 


これはプリントサーバーにポート80を割り当てる URL です。 

Windows® 2000 /XP とプリントサーバーとの通信にポート80が使用できます。 

Windows ® 95/98/ Me クライアントが Windows ® 2000 / XP システムからドライバを取得できない 

クライアントコンピュータで、バージヨン 4.0 以降の Internet Explorer を使用し、 Microsoft イン 
ターネツト印刷サービスソフトウェアがインス!-ールされていることを確認します。 
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プロトコル固有の問題 










Novell NetWare のトラブルシューテイ ング參 


^ Novell NetWare のトラブルシューテイング 

ハードウェアとソフトウェアのチェックに問題がないにも関わらず、 NetWare から印刷できない 
場合は、プリントサーバーがサーバーキューに接続されているかどうかを確認します。 
PCONSOLE を実行し、 [PRINT QUEUE INFORMATION (印刷キュー情報)]を選択して、 
[CURRENTLY ATTACHED SERVERS (現在接続しているサーノ\：—)]を選択します。 

プリントサーバーが接続先サーバーのリストに表示されていない場合は、次の項目をチェックしま 
す。 




2 



設定エラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行うことをお 
勧めします。 

• プリンタの電源を入れ直すことで、強制的に Netware キューのスキヤンを実行します。 
• プリントサーバーの設定を削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成します。 


ログインパスワードを変更した場合は、プリントサーバーとファイルサーバーの両方 
のパスワードを変更します。 

•プリン トサーパのパスワードは、 BRConfig ソフトウェアの SET NETWARE PASSWORD コマ 
ンドを使用するか、ウェブブラウザまたは BRAdmin Professional を使用して変更します 0 
•ファイル サーバーのパスワードは、 PCONSOLE のプリントサーパー情報パスワード変更コマ 
ンドを使用して変更します。 


印刷キューの作成に BRAdmin Professional ではなく PCONSOLE を使用した場合は、 
少なくとも1つのファイルサーバーを SET NETWARE SERVER servername 
ENABLED コマンドを使用して有効にしていることを確認します。 


NetWare のユーザー制限を超えていないことをチェックします。 


PCONSOLE で使用したプリントサーバー名を確認します。 

•プリン トサーバーに設定されている名称と完全に一致していることを確認します。 



•印刷 キューのキューサーパーとして定義されていことを確認します。 


ネットワーク上の別々のサーバーで、 802.3 と Ethernet II フレームの両方を実行して 
いる場合は、プリントサーバーと目的のファイルサーバーが接続できないことがあり 
ます。 

プリントサーバーのリモートコンソールから SET NETWARE FRAME コマンドを使用するか、 
BRAdmin Professional を使用して、フレームの撞類を強制的に1つにしてください。 


DOS CAPTURE ステートメントを使用しているときに、印刷ジョブの一部が失われる 
場合は、 CAPTURE ステートメントの TIMEOUT パラメータの値を増加させます 
( Windows ® の場合は50秒以上)。 
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フロトコル固有の問題 










AppleTalk のトラブルシューテイ ング# 


❺ AppleTalk のトラブルシューテイング 

八ードウェアとソフトウェアのチェックに問題がないにも関わらず、 Macintosh ® コンピュータの 
AppleTalk から印刷を行うことができない場合は、次の項目をチェックします。 


Phase 2 AppleTalk が実行されていて、 Macintosh ® の [ネツ トワークコント ロール パ 
ネル]でネットワークインターフェイスが正しく選択されていることを確認します。 


AppleTalk プロトコルがプリントサーバーで使用されるように設定されていることを 
確認します。 


# MacOS ®8.6~9.2 

① アップルメニューから[セレクタ]を選択します。 

AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。 

② アップルメニューから[コントロールパネル]をクリックし、 [ AppleTalk ] をダブルクリッ 

クします。 

[経由先]が [ Ethernet ] になっていることを確認します。 

• Mac OS®X 10.1-10.2 

① アップルメニューから[システム環境設定]を選択し、[ネットワーク]をクリックします。 

② [ AppleTalk ] タブをクリックし、[表示]から[内蔵 Ethernet ] を選択します。 

AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。 


第6章 
プリントサ-バ- 


第7章 
Netware 


第8章 
D し C 



第10章 
付録 
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プロトコル固有の問題 










DLC / LLC のトラブルシューテイ ング參 


大規模ネットワークの場合は 、 Laser Writer V 8. xx または互換ドライバがインストール 
されていることを確認します。 

以前のパージョンでは PostScript エラー の原因となることがあります。[セレクタ]の[設定]ポ 
タンで[プリンタ情報]を選択したときに、プリンタ情報が正しく表示されるかどうかを確認しま 
す。 


[セレクタ]で Printer Description Rle ( PPD ) が正しく選択されていることを確認し 
ます。 

PPD が正しくないと PostScript エラーの原因となります。 






AppleTalk ゾーンが正しく選択されていることを確認します。 

プリントサーパーはルーターのブロードキャストからゾーン情報を取得するため、その情報が目的 
のゾーンでない場合があります。その場合は、プリントサーバーが[セレクタ]に表示されませ 
ん。このような場合には 、 BRAdmin Professional 、 ウェブブラウザ、または TELNET.BRAdmin 
の SET APPLETALK ZONE コマンドを使用して、ゾーン名を強制的に割り当てる必要があります。 


フリントサーバーへの印刷に必要な Laser Prep バージョンが、すべての Macintosh ® 
コンビュータで同一であることを確認します。 
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❺ DLC / LLC のトラブルシューテイング 




DLC/LLC での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


BRAdmin Professional 、 ウェブブラウザ、または TELNET を使用して、 DLC / LLC プ 
口トコルが有効になっていることを確認します。 


Windows ® に設定したイーサネツトアドレス （ MAC アドレス）が、印刷設定ぺージの 
ものと一致していることを確認します。 



鏢ウェブブラウザのトラブルシューテイング 



ウェブブラウザを使用してプリントサーバーに接続できない場合は、ブラウザのプロ 
キシの設定を確認します。 

プロキシを使用しないように設定し、必要に応じてフリントサーパーの IP アドレスを入力します。 
プリントサーバーの接続時に、毎回コンピュータが ISP やプロキシサーバーへの接続を試行なくな 


ります。 



使用しているウェブブラウザが適しているか確認します。 

Netscape Navigator バージョン 4.0 以降または Microsoft Internet Explorer パージョン 5.0 以降の 
使用をお勧めします。 
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ウェブブラウザの トラブルシューティング# 


その他の問題 


まれにプリントサーバーとプリンタに問題が発生する場合は、次の項目をチェックします。 


容量の小さいジョブは正しく印刷でき、容量の大きいグラフィックジョブの印刷品質 
に問題があったり不完全に印刷される場合は、プリンタに搭載されているメモリの容 
量や、最新のプリンタドライバがコンピュータにインストールされているかどうかを 
確認します。 

弊社のプリンタの最新ドライパは、 http :// www . fujixerox . co . jjp / からダウンロードできます。 


:? その他、まれに発生する問題の原因は、各プロトコル別のトラブルシューティング 
「プロトコル固有の問題」 15®^ を参照してください。 
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一般情報 


プリントサーバーの設定を変更するには、次のいずれかの方法を使用します。 

• BRAdmin Professional (Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP、Windows NT®) 

• HTTP (ウェブブラウザを使用） 

• TELNET ( コマンドユーテイリテイ） 

• BRCONFIG NetWare ユーテイリテイ（コマンドユーテイリテイ） 


BRAdmin Professional (推奨） 

BRAdmin Professional では、 TCP/IP または IPX/SPX プロトコルを使用することができます。 
ネットワークとプリンタの設定をグラフィカルに管理できます。また、プリントサーバーのファー 
ムウエアのアップデートにも使用できます。 


HTTP (推奨） 

使い慣れたウェブブラウザを使用して、プリントサーバーに接続し、プリントサーバーのパラメー 
夕を設定することができます。 


TELNET 

TELNET を使用して、 Windows NT® など、ほとんどの TCP/IP システムからプリントサーバーに 
接続できます。 

① システムのコマンドプロンプトで、 TELNET ipaddress と入力します。 
ipaddress はプリントサーパーの IP アドレスです。 

② プリントサーバーに接続されたら、 <RETURN> または <ENTER> キーを押します。 

③ #プロンプトでパスワードを入力します。 

パスワードは画面に表示されません。 

④ Enter Username> プロンプトで任意の名前を入力します。 

⑤ Local> プロンプトが表示されたら、コマンドを入力することができます。 

コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サボートされているコマンドのリストが表示され 
ます。 


BRCONFIG 

BRCONFIG ユーティリティは、 BRAdmin Professional と同時にインス!ルされる DOS 用ユー 
ティリティです。 

BRCONFIG NetWare ユーティリティを使用してプリントサーバーに接続できます。 

① BRAdmin Professional から BRCONFIG ユーティリティを選択します。 

• プリントサーバーが1つしかない場合は、そのサーパーに接続されます。 

• 複数のプリントサーバーが存在する場合は、使用可能なプリントサーバーのリストが表示さ 
れます。接続するプリントサーバーの番号を入力します。 

② プリントサーバーに接続したら、#プロンプトでパスワードを入力します。 

パスワードは画面に表示されません。 

③ Enter Username> プロンプトで任意の名前を入力します。 

④ Local> プロンプトが表示されたら、コマンドを入力することができます。 

コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サボートされているコマンドのリストが表示され 
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ます。 


BRCONFIG を使用するには、 IPX プロトコルを実行している Novell Server と、そのサーバーへ 
のアクテイブな接続が必要です。 
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サービスの 使用 


プリントサーバーへの印刷を行うコンピュータからアクセスすることのできるリソースをサービス 
と呼びます。 

プリントサーバーには、次の定義済みサービスが用意されています。プリントサーバーのリモート 
コンソールで SHOW SERVICE コマンドを実行すると、使用可能なサービスのリストが表示され 
ます。 

コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サボートされているコマンドのリストが表示されま 
す。 


サービス 

説明 

BINARY _ P 1 

TCP / IP パイナリサービス、 NetBIOS サービス 

TEXT _ P 1 

TCP / IP テキストサービス （ LF の後に CR を追加） 

POSTSCRIPT _ P 1 

PostScript サービス （ PJL 互換プリンタなら PostScript モードへ切り換 
えて印刷する） 

PCL _ P 1 

PCL サービス （ PJL 互換プリンタなら PCL モードへ切り換えて印刷す 
る） 

B R N _ xxxxxx_P 1 _AT 

Mac OS ® 8.6 以降の AppleTalk および LPD サービス 

BRN _ xxxxxx—PI 

NetWare サービス ( TCP / IP バイナリサービスでも使用可能） 


xxxxxx はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁です （ BRN _ 310107 _ P 1 など）。 章 

Netware 

通常、 Windows ® から印刷する場合は 「 BINARY _ P 1」、 Macintosh ® から LPR 印刷する場合は 
「 BRN _ xxxxxx _ P 1 _ AT 」 を使用してください。 胃 
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プリントサ バ のファームウェアのアツプデート 


鑲概要 

プリントサーバーのファームウエアは、フラッシュメモリに格納されています。そのため、適合す 
るアップデートファイルをダウンロードして、ファームウエアのアップデートを行うことができま 
す。最新のファームウエアアップデートを入手する場合は、下記の URL を参照してください。 

http :// www . fujixerox . co . jp / 


A ~ 用意されているソフトウェアバージョンによっては、新しい機能をプリントサーパに追 
メモ加するために、プリントサーバーの設定が自動的に工場出荷時の設定にリセットされる 
ことがあります。そのため、ファームウェアのアップデートファイルを実行する前にプ 
リンタ設定ページを印刷し、プリントサーバーの現在の設定を必ず記録に残しておいて 
ください。詳しくは、プリンタ本体の取扱説明書の「第1章プリンタをお使いになる 
前に」一 「コントロールパネルの見 かた』 一 「ボタン』 一 「プリンタ設定ページの印刷』 
を参照してください。 


プリントサーバーのファームウエアをアップデートする方法は、次の3種類があります。 

• BRAdmin Professional を使用する（推奨）〇 プリントサ-パ¬ 
- FTP プロトコルを使用する ( Macintosh ® ネットワークの場合に推奨)。 ' 


鑲フ アーム ウェアのアツプ デー ト方法 
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BRAdmin Professional を使用する 

BRAdmin Professional を使用すると、プリントサーバーのファームウエアを簡単にアップデート 
できます。 


BRAdmin Professional を起動します 0 


目的のフリントサーバーを選択します。 


[コント ロー ル] メニユーの[ファー ムウエアの 口ー ド]を選択します。 

複数のプリントサーパーを選択するには、 < CTRL > キ_または < SHIFT > キーを押したまま、必要 
なプリントサーパーを選択します。 
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4 次の3種類のうちいずれかの方法で、新しいファームウエアアップデートファイルを 
プリントサーパーに送ります。 

どの方法を選択した場合でも、プリントサーバーのパスワードを入力する必要があります。プリン 
トサーバーのデフオルトのパスワードは access です。 

• TFTP PUT (ホストから） 

コンピュータに TCP / IP がすでに存在する場合は、この方法を使用してください。 

BRAdmin Professional は TFTP プロトコルで新しいファームウエアアップデートファイルをプリ 
ント サーバー に送ります。 
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フリン トサーバーのファー ムウ エアのアップデート 
















參 TFTPGET ( サーバーから） 

ネットワークに TFTP サーバーが存在する場合は、この方法を使用することができます。 

• 新しいファームウェアアップデートファイルは、 TFTP サーバーの TFTPB 〇〇 T ディレクトリ 
に格納されている必要があります。 

• プリントサーバーは、コンピュータからの指示により指定された TFTP サーバーからファーム 
ウェアアップデートファイルを読み出します。 

ファイルを正しく指定しないとアップデートは失敗します。また、ファームウェアアップデー 
トファイルが、プリントサーバーで読めるように設定されている必要があります。 


Netware GET ( サーバーから） 

ネットワークに IPX / SPX を実行する Netware サーバーが存在し、新しいファームウエアアップ 
デートファイルがサーバーの SYS / Login デイレクトリに格納されている必要があります。 

この方法では、コンピュータの指示により、プリントサーバーが指定された Netware サーバーか 
らファームウエアアップデートファイルを読み出します。 



ファームウェアアップデート後は、プリントサーバーのアップデートプログラム自動的 
に再起動します（本体は再起動しません)。 

手動で電源を OFF にしないでください。 
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ファームウェアのアツプデート 方法# 


FTP プロトコルを使用してコマンドプロンプトから実行する 

ログオン時にプリントサーバーのパスワードをユーザー名として指定すると、プリントサーバーま 
たはプリンタのファームウェアをアップデートできます。 

access がプリントサーバーのデフオルトのパスワードです。なお、以下の手順で使用しているプ 
リントサーバーの IP アドレス（220.0.250.200)、ファームウェア （ brnt 261. blf ) などは例です。 


D:¥>ftp 

ftp > open 220.0.250.200 
Connected to 220.0.250.200. 

220 FTP print service : V -1.05 /Use the network password for the ID if updating . 
User (220.0.250.200:( none )): access (工場出荷の値） 

230 User access (工場出荷の値) logged in . 
ftp > bin 

200 Ready command OK . 
ftp > hash 

Hash mark printing on ftp : (2048 bytes/hash mark ). 
ftp > send brnt 261 .blf 
200 Ready command OK . 

150 Transfer Start 

ff ff ff ff ff II II li II li li li li li ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff II II II II II II II II II ff ff ff ff ff ff ff ff ff «I II li II II II li II li IM IM IM IM IM IM 

TTTTTTTTTT TTtTtTtTtTtTtTtTtt TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTtTtTtTtTtTtTtTtt TTTTTTTT tl frTTTTTTTrTrTrTrTfTr ff Tf TTTTTTTTTTTT 
It It ff ff ff If If If IF If If If IF If If ff ff ff ff If ff ff ff If IF IF If If IF IF If If IF IF ff It It It ff If ff ff IF If If If IF If If If It II It It It 11 It 

###############################################################^ 

if if if if if a a a a a a a a a if if if if if if if if if if a a a a a a a a a if if if if if if if if if n a n a a a a a a if if if if if if if if if a n n a a 

TTTTTrTf TrTTTT TTTTTTTT TrTTTr TTTTTTTT TTTTTTTT TTTTTTTT TrTrTrTTTT TTTfTT TTTTTTTT TTTTTTTT TrTrTrTrTrTrTT7f TTTTTTTT fl tl it TT 7T TT TT Tt tt 7f 7T 
IF ff ff ff ft IIIIIIIIIIIIIIIIII IIII It It II It It It II tt IIII It It IIII If ff IF IF ff It ft ft ff It ft ft IIIIIIII IF IF IF IF If If IF IF ff IF IF ff ff ff IF IF IIIIII 

林########################################### 

226 Data Transfer OK/Entering FirmWarellpdate mode , 
ftp : 1498053 bytes sent in 8.52 Seconds 1 75.77 Kbytes / sec . 
ftp > close 

226 Data Transfer OK . 
ftp > quit 


メッセージ「226 Data Transfer OK/Entering FirmWarellpdate mode 」 が表示された場合は、正 
しくファームウェアファイルがプリントサーバーに転送されています。 

このメッセージが表示されない場合は、プリンタに送られているファイルは無視されるか、プリン 
夕から無意味な印刷出力が行われます。 


第6章 
プリントサ-バ_ 


第7章 
Netware 



第8章 

D し C 




△ FTP クライアントを bin コマンドを使用してバイナリ通信モードに切り換えなければな 
X りません。バイナリ通信モードを指定しないと、アップデートが正しく行われません。 



ファームウェアアップデート後は、プリントサーバーのアップデートプログラム自動的 
に再起動します（本体は再起動しません)。 

手動で電源を OFF にしないでください。 
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ファームウエアのアツプデート時の注意_ 


鑤ファームウェアのアップデート時の注意 

ファームウェアアップデータファイルの口ード中は、プリンタフロントパネルの Status ランプが 
点滅します。 

プログラムが終了すると自動的にプリンタが再起動します。プリンタの再起動が完了するまで、絶 
対にプリンタの電源を切らないでください。 

約2分経過しても Status ランプの点滅が止まらない場合は、入力したパラメータが正しいかどう 
か、およびネットワーク接続が良好かどうかを確認してください。もう一度プリンタの電源を入れ 
直し、ダウンロードを実行します。 


A — I ファームウエアのアップデートで問題が発生し、プリンタのネットワーク関連機能が動 
メモ 作していない場合は、パラレルポートを使用してプリントサーバープログラムの再書込 
みを実行する必要があります。コンピュータとプリンタをパラレルケーブルで接続し、 

コマンド COPY filename LPT 1:/ B を実行します。 ( filename は新しいファームウエアの 
ファイル名です。） 
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用語集 


Apple Talk 

米アップルコンビューター社製品の 
Macintosh® 用ネットワークプロトコル群の 
総称です。 

• ARP 

Address Resolution Protocol の略です。 
TCP/IP プロトコルにおいて、 IP アドレスの 
情報から MAC アドレスを調べて通知するプ 
口トコルです。 

• BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略です。 

TCP/IP ネットワーク上のクライアントマシ 
ンにおいて IP アドレスやホスト名、ドメイ 
ン名などのパラメーターをサーバーから自動 
的に口ードしてくるためのプロトコルです。 

BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows® 95/ 
98/Me/ 2000 /XP および Windows NT® 4.0 
の環境下でネットワークプリンタを管理する 
ソフトウェアです。ネットワークに接続され 
ている弊社のプリンタを設定し、そのステー 
タスを確認することができます。 

• BRCONFIG 

Novell NetWare ネツトワークでリモートコ 
ン ソール 機能を使用してプリント サーバー を 
設定するユーティリティです。 

• DHCP 

Dynamic Host Contiguration Protocol 
動的ホスト構成プロトコル。ネットワーク上 
の IP アドレスを動的かつ自動的に割り当て 
/管理するプロトコル。 

BOOTP の拡張版で、 DHCP サーバーは 
DHCP クライアントの要求に応じて IP アド 
レスを割り当て、サーバーとクライアント間 
の通信には BOOTP を使用する。 
メッセージのフォーマットやプロトコルは、 
BOOTP とほぼ同じ。 

• DLC/LLC 

もともとはメインフレームコンピュータにお 
いて、コンピュータシステム（の周辺機器制 
御装置）と3270端末との間のデータリンク 
層プロトコルとして使用されていたデータ転 
送のためのプロトコルです。最近ではプリン 
夕とコンピュータ間でのデータ転送プロトコ 
ルとしても使われています。 


• DNS 


Domain Name System の略です。 

TCP/IP ネットワークで使用されるネーム 
サービスです。クライアントは DNS サー 
バー内のホスト名と IP アドレスの対応関係 
を記述したデータベースを参照することで、 
ホストの名前を指定してネットワークにアク 
セスできるよろになります。 

春 FTP 

File Transfer Protocol の略です。 

ファイル転送プロトコルで、 TCP/IP プロト 
コルの一つです。ネットワークにログイン 
し、ファイルの表示や転送を行う目的で使用 
されます。 

• IPP プロトコル 

Internet Printing Protocol の略です。 
インターネットなどの TCP/IP ネットワーク 
を通じて印刷データの送受信や印刷機器の制 
御を行うプロトコルです。特徴として、ウェ 
プブラウザなどが使う HTTP プロトコルを 
用いてネットワーク上のプリンタに印刷を支 
持でいるようになっています。インターネッ 
卜を通じて遠隔地のプリンタにデータを送っ 
て印刷することもできます。 

• IPX/SPX 

Novell 社の NetWare 用プロトコルです。 

OSI モデルのネットワーク層で機能する IPX 
と、トランスポート層で機能する SPX から 
構成されています。 

• IP アドレス 

IP プロトコルで使用するための 32bit 
(IPv4) のアドレスで、ネットワーク自体や 
ネットワーク上のノードを特定する論理番号 
のことです。 

LAN Server 
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Local Area Network Server の略です。 

LAN 上でプリンタ、ファイルなどの資源を 
共有するためのサーバーです。 

• LPR ポート 

Ipr は、プリント•キューに存在するプリン 
卜 • ジョブを、 printcap ファイルで指定され 
たプリンタに印刷する要求を行うためのポー 


卜です。 

• Microsoft Internet Print 
Services 

IPP プロトコルを使用して、 Windows® 
2000 /XP コンピュータを通じて印刷ジョブ 
をプリンタに送るときに使用します。 
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• NDPS 

Network Distributed Print System の略で 
す。米ノベルの NetWare が提供する分散プ 
リント機能です。 

參 NetBIOS 

Sytek 社が開発したアプリケーション•プロ 
グラム•インターフェース （API) で、 LAN 
上のコンピュータが同じ LAN 上の他のコン 
ピュータと対話する必要がある前提で設計さ 
れたインターフエースです。旧 M Server、 
Microsoft Manager、 および OS/2 環境向け 
の LAN アプリケーションを作成するときに 
プログラマが使用します。 

NetWare 

Novell 社が開発したネットワーク 0S で、 
プロトコルは IPX/SPX を使用します。様々 
な 0S のマシンをクライアントにできる他、 
拡張性や管理機能に優れています。 

• POP3 

Post Office Prorocol の略です。 

クライアント端末がメールサーバーから電子 
メールを取得するためのプロトコルです。 

• PostScript 

米 Adobe 社によって開発された、特に高解 
像度が必要とされる印刷処理で一般に利用さ 
れる代表的なページ記述言語の1つです。 

參 RARP 

ARP プロトコルとは逆に、自ノードの MAC 
アドレスから「自分の j IP アドレスを求め 
るためのプロトコルです。 

• SMTP プロトコル 

Send Mail Transfer Protocol の略です。 
電子メール送信のためのプロトコルです。 
SMTP は簡単なコマンドをやり取りするこ 
とによって電子メールを別の電子メールサー 
バーへと送信しまする。 

• TCP/IP 

transmission Control Protocol/Internet 
Protocol (伝送制御プロトコル/インター 
ネットプロトコル）の略です。 

インターネットで使用されているプロトコ 
ル、通信ソフト（アプリケーション）を特定 
して通信路を確立するプロトコル (TCP) 

と、通信経路に関するプロトコル （IP) から 
構成されています。 OSI 参照モデルでは、 
TCP はレイヤー 4、 IP はレイヤー 3に対応 
しています。 


• TELNET 

自端末からリモートシステム端末へのアクセ 
ス機能、ネットワーク内での仮想端末の機能 
を提供する TCP 上のプロトコルで、リモー 
卜 Telnet コネクションという文字単位の通 
信経路を設定する。通常ログイン時のパス 
ワード認証以外に特別なセキュリティ機能は 
持たない。 

參 イーサネットアドレス （ MAC アドレス） 

イ—サネ ッ ト機器が持つ6バイトのアドレ 
スです。 ISO/OSI モデルの物理層および 
データリンク層で機能します。イーサネット 
アドレス （ MAC アドレス）は機器内部に記 
憶されているので、ユーザーが変更すること 
はできません。 

•サブ ネットマスク 

IP アドレスからサブネットのネットワーク 
アドレスを求める場合に使用するマスク値の 
ことです。 IP アドレスとサブネットマスク 
を AND すると、サブネットアドレスになり 
ます。 

•ルータ 

ネットワーク間 （LAN と LAN、LAN と 
WAN) の接続を行うネットワーク機器の一 
つです。 
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